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பதிப்பாசிரியா்‌ 


டாக்டர்‌ ஜி ஆர்‌ தாமோதரன்‌ 
ஆசிரியர்‌ - கலைக்கதிர்‌ 


கலைக்கதிர்‌ வெளியீடு 
6/46 அவிநாசிச்‌ சாலை 
கோயம்புத்தூர்‌ 641 037 


முதற்பதிப்பு - ஜனவரி 1985 
பதிப்புரிமை உடையது 


அச்சிட்டோர்‌ 


கலைக்கதிர்‌ அச்சகம்‌ 
6/48 அவிநாசிச்‌ சாலை 
கோயம்பத்தூர்‌ 641037 


முன்னுரை 


"அந்திய மொழியில்‌ பாடங்கள்‌ சொல்லிக்‌ கொடுக்கப்படுவதால்‌ நமது குழந்தைகளுக்கு மூளைச்சோர்வு 
ஏ.ற்பட்டிருக்கிறது. அது நமது குழந்தைகளுக்கு அளவுக்கு மீறிய நிர்ப்பந்தத்தை விளைவித்திருக்கிற து; 
எள்லாவ க்கும்‌ மனப்பாடம்‌ பண்ணுபவர்களாகவும்‌ சுயமாகச்‌ சிந்திக்கவோ, செயல்படவோ தகுதி 
யற்றவர்களாகவும்‌ செய்து விட்டது; தாம்‌ பெறும்‌ அறிவை மக்களுக்கோ, தம்‌ குடும்பத்தினருக்கோ 
திருப்பிச்‌ சொல்லிக்‌ கொடுக்க முடியாதபடியம்‌ செய்து விட்டது. அந்நிய போகனாமொழி காரணமாக 
நமது குழந்தைகள்‌ தம்‌ சொந்த தாட்டிலேயே அத்தியார்கள்‌ போலாகிவிட்டார்கள்‌”'” 


- மகாதுமா காந்தி அடிகள்‌ (எங்‌ இந்தியா 7-9-1927 


குமிழ்நாட்டில்‌ உள்ள கல்வி நிறுவனங்களில்‌ எல்லா மட்டங்களிலும்‌ தமிழே 
பயிற்று மொழியாதல்‌ வேண்டும்‌ என்ற கருத்து நம்‌ மனத்தில்‌ ஆழமாக உள்ளது. 
அப்போதுதான்‌ இளைய சமுதாயம்‌ தாமே சிந்திக்கத்‌ தொடங்கும்‌ என்பதனை 
நன்கு உணர்வோரம்‌. எனவே, இதனைச்‌ செயல்படுத்த வல்ல முயற்சிகளை 
ஓல்லும்‌ வாயெல்லாம்‌ மேற்கொள்வது என்று தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகின்‌ 
றோம்‌. அறிஞர்களிடையே நம்‌ கருத்தினைச்‌ சமயம்‌ நேரும்‌ போதெல்லாம்‌ 
எடுத்துக்‌ கூறி வருகின்றோம்‌. இத்துறையில்‌ நூல்கள்‌ பல தமிழில்‌ தோன்ற 
வேண்டும்‌ என்ற நோக்கத்தோடு “கலைக்கதிர்‌” எனும்‌ அறிவியல்‌ திங்கள்‌ இதழைக்‌ 
கடந்த முப்பத்தேழு ஆண்டுகளாக வெளியிட்டு வருகின்றோம்‌. அரசோடு 
இணைத்து கலைச்‌ சொற்களும்‌, அறிவியல்‌ துறைப்‌ பாடதூல்களும்‌ குமிழில்‌ 
வெளிவர நம்மால்‌ இயன்றவைகளைச்‌ செய்துள்ளோம்‌. அனவயெலாம்‌ 
தொடர்ந்து நதடைபெறா வண்ணம்‌ பல்வேறு தடைகள்‌ இடை இடையே ஏற்பட்‌ 
டன என்றாலும்‌ சகோட்பாட்டிலோ, வேட்கையிலோ தொய்வு அடையவில்லை 
நம்பிக்கையை இழக்கவில்லை. இக்கோட்பாட்டின்‌ வளர்ச்சிக்கான பணிகளில்‌ 
அசிரியார்களையும்‌, மாணவர்களையும்‌ கக்கி வருகின்றோம்‌. குறமிழில்‌ முடியும்‌ 
என்ற நம்பிக்கையை அவர்கள்‌ உறுதியாகக்‌ கொள்ளுமாறு சூழ்நிலைகளை 
அமைத்துக்‌ தந்து மகிழ்கின்றோம்‌. அவ்வப்போது கலைச்சொல்‌ அகராதிகள்‌ சிறு 
சிறு மூயற்சியாக வெளிவருமாநு செய்துள்ளோம்‌. இவைகட்கு அடிப்படையாக 
அமைத்தவை காத்தியடிகள்‌ வாச்கும்‌, எம்‌ பெற்றோர்கள்‌ எமக்கு ஊட்டிய 
உணர்வும்‌ ஆகும்‌. மேலும்‌ பேராசிரியர்‌ வில்லியம்‌ அவர்கள்‌ எம்மிடம்‌ “உங்கள்‌ 
பகுதயில்‌ உள்ள மாணவர்கள்‌ குங்களின்‌ தாய்மொழியாகிய குமிழிலேயே சல்வி 
கற்று உயரப்‌ பாடுபடுங்கள்‌” எனக்‌ கூறிய கூற்றும்‌ எமக்கு ஊக்கத்தை அளித்தது. 


அறிவு வளர்ச்சியின்‌ விரைவு காரணமாக, புதுப்புதுச்‌ சொற்களின்‌ தோற்ற 
மும்‌, சொற்கட்கான பொருள்‌ மாற்றமும்‌, விரிவும்‌ இடையறாது நிகழ்த்து 
வளர்த்து வருகின்றன. ஓரு கால எல்லையை வரையறையாகக்‌ கொண்டு இவை 
சுளையெல்லாம்‌ தொகுத்து, வகைப்படுத்தி, வரிசைப்படுத்தி அகராதியாக வெளி 
யிட வேண்டுமானால்‌ அது அரசின்‌ துணையும்‌, பெரும்‌ பொருட்‌ செலவும்‌ இன்றி 
இயலாது என்பதனை எல்லோரும்‌ அறிவர்‌. 


இவைகளெல்லாவற்றையும்‌ கருத்தில்கொண்டு ஒரு சிறிய அளவில்‌ வேதியியல்‌, 
இயற்பியல்‌ ஆகிய இரண்டு துறைகட்கான கலைச்சொல்‌ தமிழ்‌ அகராதிகளை 
வெளியிட்டோம்‌ (1968), அவ்விரு நூல்களும்‌ தமிழகத்தில்‌ பலர்க்கும்‌ பல்வேறு 
வகைகளில்‌ உறுதுணையாய்‌ அமைந்து பயன்பட்டு வருவதனை உணர்ந்து 
அவற்றை விரிவுபடுத்தும்‌ மூயற்சியில்‌ ஈடுபட்டோம்‌. இம்மூயற்சியின்‌ விளைவே 


இந்தக்‌ கலைச்சொல்‌ அகராதி. இவ்வகராதி மூன்று பகுதிகளாக வெளிவருஇன்‌ 
றது. முதற்‌ பகுதியில்‌ அடிப்படை அறிவியல்‌ (18௨51௦ 50100௦) கலைச்‌ சொற்‌ 
களும்‌, இரண்டாவது பகுதியில்‌ சமூக அறிவியல்‌ (6௦021 50006) கலைச்‌ 
சொற்களும்‌, மன்றாம்‌ பகுதியில்‌ பயனுறு அறிவியல்‌ (கறற11௦0 5௧௯௦) சலைச்‌ 
சொற்களும்‌ இடம்‌ பெற்றுள்ளன. இம்‌ மூன்று தொகுதிகளிலும்‌ பல்வேறு 
துறைகளைச்‌ சேசர்ந்து 45,000க்கும்‌ மேற்பட்ட ஆங்கிலக்‌ கலைச்சொற்களும்‌ 
அவற்றின்‌ தமிழ்‌ நேர்ச்‌ சொற்களும்‌ (௩ரயரவிார்‌) இடம்‌ பெற்றுள்ளன. 


இவற்றைத்‌ தொகுக்கவும்‌, தக்க தமிழ்ச்‌ சொற்களைக்‌ காணவும்‌, முறைப்‌ 
படுத்தவும்‌ எமக்கு உறுதுணையாக இருத்த ஆசிரியப்‌ பெருமக்கள்‌ பலர்‌. அவர்கள்‌ 
யாதொரு கைம்மாறும்‌ கருதாமல்‌, தமிழார்வம்‌, நாட்டுப்பற்று ஆகயனவற்றால்‌ 
உந்தப்பெற்று, இடர்ப்பாடு கருதாமல்‌, இப்பெரும்‌ பணி செயல்பட எமக்குப்‌ 
பெருந்துணையாக அமைந்தனர்‌. அவர்கள்‌ அனைவர்தம்‌ பெயர்களும்‌ இந்நூலில்‌ 
தனியே பட்டியலாகக்‌ தரப்பெற்றுள்ளன. பெயர்கள்‌ குறிக்கப்பெறாத இன்னும்‌ 
பலரும்‌ இதன்‌ வெற்றிக்கு உழைத்துள்ளனர்‌. அவர்கட்கெல்லாம்‌ தமிழகம்‌ 
நன்றிக்கடன்‌ பட்டுள்ளது. அவர்களின்‌ நன்முயற்சி வாழ்கவென வாழ்த்துகின்‌ 
றோம்‌; உளம்‌ நிறைந்த பாராட்டுக்களை உரியதாக்குகின்றோம்‌. 


இவ்வகராதித்‌ தொகுப்புகளில்‌ இடம்‌ பெற்றுள்ள துறைகளைச்‌ சார்ந்த 
எல்லாக்‌ கலைச்‌ சொற்களும்‌ தொகுக்கப்பெற்றுள்ளன எனக்‌ கூற இயலாது. 
இவற்றுள்‌ இடம்‌ பெறாத ஆயிரக்கணக்கான சொற்கள்‌ இருக்கலாம்‌. 
பொதுவாக அறிவியல்‌ கலைச்சொற்களைப்‌ 
செய்வது எப்படி, என்ற வழியைக்‌ காட்ட 
விளங்கும்‌ என்பதில்‌ எமக்கு அய்யம்‌ இல்லை. 


எனினும்‌ 
பொருள்‌ குன்றாமல்‌ தமிழாக்கம்‌ 
வல்ல தொகுப்பாக இவ்வகறாதி 


பல்லாண்டுகளாக எம்‌ மனத்தகத்தே இருந்த பேரார்வம்‌ இன்று ஓரளவு 
செயல்பட்டு இருப்பதனைக்‌ கண்டு மனம்‌ மகிழ்கின்றோம்‌. இதற்கு உறுதுணை 


யாக நின்று உதவிய அனைவர்க்கும்‌ எம்‌ உளம்‌ நிறைந்த நன்றியைக்‌ தெரிவித்துக்‌ 
கோள்கின்றோம்‌. 


இந்தக்‌ கலைச்சொல்‌ அகறாதுிக்குதி தக்கமகாரு அணிந்துரை நல்கிச்‌ சிறப்‌ 
பித்துன்ன தமிழக அரசின்‌ மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர்‌ இரு. செ. அரங்கநாயகம்‌ 
அவர்கட்கும்‌, அழகிய முறையில்‌ அச்சிட்டுத்‌ தந்த கலைக்கதிர்‌ அச்சகத்தார்க்கும்‌ 
தன்றி. 


ஜி ஆர்‌ தாமோதரன்‌ 


பதிப்பாசிரியர்‌ 


செ அரங்கநாயகம்‌ 
கல்வித்துறை அமைச்சர்‌ 


புனித ஜார்ஜ்‌ கோட்டை 
சென்னை 600 009. 





நாள்‌ 16-10-1984 


அணிந்துரை 


"கலைக்கதிர்‌'' சார்பில்‌ கலைச்சொல்‌ அகராதி முன்று பகுதிகளாக 
வெளிவர இருப்பது அறிந்து பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன்‌. கடந்த பல 
ஆண்டுகளாகத்‌ தமிழ்க்‌ கலைக்களஞ்சியம்‌, சென்னைப்‌ பல்கலைக்கழக 
ஆங்கிலம்‌-தமிழ்‌ அகராதி, தமிழ்நாட்டுப்‌ பாடநூல்‌ நிறுவனம்‌ வெளியிட்‌ 
டுள்ள நூல்கள்‌, கலைக்கதிர்‌ மாத இதழ்‌ ஆகியவற்றில்‌ கலைச்சொற்கள்‌ 
எடுத்துக்‌ கையாளப்பட்டுள்ளன. அவற்றை முறைப்படுத்தியும்‌ புதிய 
சொற்களை உருவாக்கியும்‌ 'அடிப்படை அறிவியல்‌,” 'சமுக அறிவியல்‌", 
'பயனுறு அறிவியல்‌' என்ற முன்று தலைப்புகளில்‌ பல்வேறு துறை 
ஆசிரியர்களின்‌ பெருமுயற்சியுடன்‌ தொகுத்து அளிக்கவிருப்பதைப்‌ 
பெரிதும்‌ பாராட்டுகிறேன்‌. இம்முயற்சி உயர்கல்வியின்‌ அனைத்து 
மட்டங்களிலும்‌ தமிழ்‌ பமிற்றுமொழியாக அமைவதற்கு அடிகோலும்‌ 
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வாளைவி 
மாற்றி நெம்புகோல்‌ 
-மாற்றியாக்கியவச்சு 
வளைந்து முகப்புக்‌ 
கடைசல்‌ உளி 
வளைந்த கடைசல்‌ உளி 


-மாற்றிதண்டு 

முகடு (மூடி) 

--மரை முகடு (புரி முடி) 

-மாறுதானக்‌ கோணம்‌ 

--தஇர்ப்பு நிலை, 
நெருக்கடியான நிலை 

--தீர்ப்புநிலை ஆழம்‌ 

-மாறுதானப்‌ பகுப்பு 


.மாறுதிலை வீச்சு 


போ்வி 1 மைளவ்மா6- நிலைமாறு வெப்பநிலை 


ரே0றறர்றத 7௦01 


(1055 லா 
(7059 1௮ பிர 


(1085 மர்‌ பேக 


(1055 மேர்‌ 1116 
௦55 பிஎர்ரிம்றத 
(0 வ! 
(1099 இரச 
(27085 31146 


ம்மா 
(010௮ 1௦௮ 
(சேப்ப 
(10111௦ 1/ஊார06 
ரா0்‌12 00065 
ம்ேம்‌6 34106 
்யள்மா 

ரோக] 

(ம்‌௨௦ 

பரு நாகம்‌ பரன்‌ 


('ாற012 


மே0க 1மாற௨௦௦ 


- மேழறண்த 


றுண்டு நறுக்கும்‌ உளி, 
நறுக்கும்‌ உளி 

குறுக்குப்‌ பட்டை 

குறுக்கு நாடா செலுத்தி, 
நாடாக்‌ குறுக்கு ஓட்டம்‌ 

--குறுக்கு வெட்டிரும்பு, 
(குறுக்கு வெட்டு வெட்‌ 
ர.ரம்பு) 

குறுக்கு வெட்டரம்‌ 

குறுக்குக்‌ கோடிடல்‌ 

குறுக்குச்‌ சட்டம்‌ 

--வெட்டுக்‌ தோற்றம்‌ 

குறுக்கு நகரி, 
குறுக்கு நழுவி 

கடப்பாரை 

முடி சக்கரம்‌ 

அ புடக்குகை 

_-புடஉலை, குப்பி உலை 

--புடமிடுதல்‌ 

துருத்தி 

நொறுக்கும்‌ பொறி 

படிகம்‌ 

..கனசதுரம்‌ 

_-நிலையாணி, கண்ணத்‌ 
துலை மரையாணி 

_குப்போலா (வார்ம்‌ 
பிரும்பு உலை) 

_குப்போலா உலை 

_.உண்ண வழிவமாக்கல்‌ 


இலட்றர 


ங 
ஊர அதிர்வு தாங்கி, 
அதிர்வு மாற்றி 
றகர 


தாக்கம்‌ முறைப்பான்‌, 
அதிர்வு குறைப்பான்‌ 

மிஹ்ல -டுகரிபொருட்‌ கூறு, 

செய்திக்‌ தொகுப்பு 


ப இட பப। செய்தி மூனை 
நிக்ரா 146 துரவு கோடு, தரவு நிலை 
பிஸ்மாய 1௦ குரவு தளம்‌ 
ர்‌ சேர -திலை மையம்‌, 
சுழலா மையம்‌ 
பிம்‌ 1 ருள்‌ நிலை மட்டம்‌ 


இர்‌ 5000010 1016 --மிக நுண்ணரம்‌ 
ஙண்மாம்‌ கடும்விஎம்‌ -தசமச்சமன்‌ 


இிம்ராம்மம இழ்முகம்‌ 

இஷ நாகார்பத --ஆழ்நெகிழ்வு 

இஷ 11016 அழமான துளை, 
ஆழ்துளை 


இஷா 117016 நாரிம்றற --அழ்‌ துளையிடல்‌ 
இல்ாயவர்ற இரத --புநகிழ்வு தடைவிசை 
112152 --பாகை, 


வெப்பதிலையளவு 


பஹ வடர” --மசையொரழித்தல்‌ 
ஸ்ர நரக --வெளிப்போக்குக்‌ குழாய்‌ 
ிணுனு (150 -காந்தமொழிக்கும்‌ கருவி 
பய --அடர்த்தி, செறிவு 
நிலை ளே! (ிஊ--அழ்க்கட்டுப்‌ பாட்டுக்‌ 
காப்பு 

இலார்‌ கே நீ. --புரியாழமானி 

ம்ம்ம்‌ 
ஒய்‌ 6 மே வட்டு ஆழம்‌ 
11௮ -வழிவாக்கம்‌, உருவாக்கம்‌ 
இனவ்ராறானர்‌ --வடிவமைத்தல்‌ 
நள்‌ பனி திலை 
டர8த0ங2! --மூலை விட்டம்‌ 
இர்கதரல! 5௦௨6 மூலை விட்ட அளவி 
ர்க விளக்கப்படம்‌ 
441 கவேத6 --முகத்தட்டு மானி 


1 இப்ப ப 


--மூகத்தட்டு காட்டி 
01 ப210:1 இப்ப 


விட்டப்‌ புரியளவு 


இர்காறம்‌ எ வைரம்‌ 
பப்‌ வைரம்‌ பதித்த உருளை 
நராமறரஉனுலர்‌எம்‌ "71௦௦ 


௦ம்‌ ]கச்ளாரன --வைர அழுத்தி 
இர்காமம்‌ ரர்‌ 


--வைரமுனை 
5௦! வெட்டிரும்பு 
49431000௩0 ஒற்‌ -வரப்புள்ளி 


பர்கர்‌ ற. --வைரத்தூள்‌ சாணைக்கல்‌ 


னள கவத கக க்கவவை 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


ரல பிரத 

நிர்கறங்றகஜாப ௭இடைத்திரை 
இர்‌€ --அச்சு, மரை போடும்‌ 

அச்சு 
1906 கே(ர்ராத எச்சு, வார்ப்பு, 

அச்சு வார்த்தல்‌ 
றட 14 --அச்சகப்பிடி 
1௧2: --மரைத்தாடைக்‌ கூண்டு 
டீ பிள --அ௮ச்சுப்பிடி 
11: இட்ப --அச்சுச்‌ சுரை 
01௦ ர்ஙில்ட --அச்சு செய்தல்‌ 
நீர்ம 51௦௦௨ --அச்சு அமையபொருள்‌ 
12/22 இரஎ௮ 112 -மீசல்‌ எந்திரம்‌ 
911010 --விரவுதல்‌, பரவல்‌ 
பிப யப அளவு, பரிமானம்‌ 


பபபயந 
பிரி னர்0வி 
அறடிபிடுக் 
ப்ப 
நிலுவாார்ா 
இனை (ட கப்றத 
இப்டம௦்‌ நப்கரராமடள்றே 
மி ௨01 நிறும்ரர்றத 


-- அளவு கோடு 
--அலகு ஆய்வு 


-அலகில்லா அளவை 
தேர்‌ வார்ப்பு 


நேரடிப்‌ பிதுக்கல்‌ 
--நேரடுயாகப்‌ பிரித்தல்‌ 


7150 தட்டு 

இடிய்லா2௦ --டுவளியேழற்றக்‌ குணகம்‌ 
(மேவீம்ெனம்‌ 

பிடிகள்‌ இடப்‌ பெயர்ச்சி 


19]51௨௩06 $1001 --இடை வெளி துண்டு 
இடவ க110ஸ--உருவிழப்பு விடுவெளி 


நடிரற்யம்ு மோட --பகர்வு வளைகோடு 
19 0ஐ௦௭0௦ -விறிந்து செல்லுதல்‌ 
இராக்‌ --பிரிகருவி 
194-912 ம ரஙமப்றத --பிறிக்குந்தலை 
11௦20 
இந்த நவ! மூழ்கு கூண்டு 
௦52 தொடரும்‌ 
நஸ்‌ மே நரி --இருவெட்டு அரம்‌ 


இ0ம்‌16 126 --இரட்டை ஓரம்‌, 
இரட்டை. விளிம்பு 
ம்‌ 1டீ நறம்௦ம்‌ இரு முனை சாவி 
றகர 
நஷீீநால்‌ ல்‌ கோ--இருவளை பறிசக்கரம்‌ 
இமம்‌/௪ மலன்த .-இருதுண்‌ பேரிழைப்பு 
வள எந்திரம்‌, இருதூண்‌ 
இழைப்புப்பொறி 
-புறாவால்‌ வடிவ 
இணைப்பு, புறாவால்‌ 


இனாம்‌ நீம்‌ 


மட்டு 
ண 400 --ஆணிமூட்டு 
்‌ ரக --தடைவிசை 
இரவா 11 _-இழுத்துத்‌ தேய்த்தல்‌ 


இய 


ரரி] 

11011 இப 

இர! இயர்‌ 

111112 

இரரிர்‌ தேய 

இரப்ப சார்கர்ள 

12/11 இபப 
நிர்மா க 

ரர1112 

இராத கர்ம்ற 


ரி] நரிஉர்ம்றளாரு 


*இப!11பஜ நிரற2 
இரத 21214 
நரி 01216 

இய! ஒராத 


இர (ஜோ) 
இரரரர்றத (வாபி 
இரத 11௧7௦ 


இயாம 
ஞு 5ஹர்‌ சீலம்‌ 


இரு ஒஹ்‌ நரிரபிர்ரத 


இமா 00% 
இழுாாக!16 (மேம்‌ நாரத 
இற ஷஹார் நரம 


துளையிடும்‌ கருவி, தமர்‌ 
--குமராணி, துளையுளி 
-துளைப்பூண்‌, தமர்பூண்‌ 
--துளைக்கருவி 


--துளையுளிமானி,தமர்‌ஆசு 
--தமர்சாணைக்‌ கருவி 
--துளையிடும்வழியுறுதியும்‌, 


நிலையுறுதியும்‌ 
துளைத்தல்‌ 


--துளையிடும்‌ எந்திரம்‌ 
துளையிடும்‌ கருவிகள்‌ 
--துளைக்‌ குழாய்‌ 
--துளைக்கருவி மேடை. 
--துளைத்தட்டு 
--துளைக்கருவி இணைப்புத்‌ 


குண்டுகள்‌ 
ஓட்டும்‌ பற்சக்கரம்‌ 
--ஓட்டும்‌ வளைச்சு 


--செலுத்து தட்டு, 


இயக்குத்‌ தட்டு 


-- உருளை 
--உலர்மண்‌ வார்ப்பு, 


உலர்ந்த மண்‌ அச்சு 
- வார்ப்புக்கான உலர்ந்த 

மண்‌ அச்சு 
--டுகாட்டும்‌ பெட்டி 
--இருகொத்து அரம்‌ 
_.இயக்கநிலை அழுத்தம்‌ 


இரறலாறம்‌05 --இயக்கவியல்‌ 
நுரை வா ஒறம்‌16006 --இயக்க நிலை ஓற்றுமை 
இராவான்‌ மின்திறன்மானி 
12] 
026 ஓரம, விளிம்பு 
02௦ 18 --ஓரப்‌ பேரிழைப்பு 
எந்திரம்‌ 
பப்ப --எடிஃபோன்‌ 
ந017204176 பயனுள்ள 
ந0172014௨ பியா - பய ன்படும்‌ விட்டம்‌ 
௨௦௦ நரி --வினைக்துறன்‌ 
ஈஈளாஉயனனி.. பயன்படும்‌ நீளம்‌ 
1211212119] --தஇறன்‌ 
நீர6ே10ா --உமிழி 
12514௦ மீள்திறனுள்ள 
1811௦ 7112௦ மீள்திறன்‌ சோர்வு 
12:21 121/ --மீள்கன்மை 
*]2௨11௦ 1ம்றம்‌! மீள்திறன்‌ எல்லை 


77] உ௦01௦ கறறக மின்சாதன ம்‌ 


பத்‌ அம்‌ நழட அவை பதியம்‌ 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


7160110102 ௪110 10ம்‌ 


ச120417௦ கர ரியாக: மின்சார பிறை. உலை, 


மின்‌ வில்‌ அடுப்பு 


ம120471௦ &7௦ 1/4 மின்வில்‌ உருக்கி 


*112000௦ 16 
ந0120117௦ செய 
ந01௦0411௦ மேோம்£ர! 
நர௦௦்0 மோனம்‌ 
*ர60117௦ மடியா ௭௦ 
நரி ஷண்ம்பர்றத 
1297201411] 
௦011௦ 10௨ 
*120ரர0 நஹ 
ந] 1112 
111௦01ர்‌0 1116௦ 
நி 60117௦ மேளம்‌ 
ந1௨01471௦ 1,லாறற 
11600௦ 12 
நி160ர்ரர்‌0 ௦10 


1௦1௦ ரொ 
0120411௦10 
இர்கர்ர்ட 
நர 60ரர் $கேர்9ர்கா06 
“யப 
ந0]20ர்‌௦ 511001 
ந0]16017110 501027௭2 
£* 
ந]ிஏ0ர்ர்‌ேே இரர்ர்ரெ 
ந ௨01 9/2 
ந]60110 97210௪ 
ந] ௨01௦ 77116 
நீய]60நரர்௦ர்ர்ர 
1160471006 
71௦0110/06 (0௮7102 


௬ 


101201101௦ 2 
1201013716 
$0]201௨013414௦ 
ராய 
ந:1 201101941௦ 
மிஸ்‌ 
$0]௦011015/11௦ 
நரக0்ம்றம்றத 
ந1607:0197172 
ந௫்ளிம்றச 
17௦201 (16 
நர இனர்‌ 
ந7உ 0000௨2௦410 
ராபி 


இணைப்பு 
மின்கம்பி வடம்‌ 
மின்முறை இறுக்கி 
மின்னாட்சி 
மின்னோட்டம்‌ 
--மின்‌ வெளியீடு 

உருவமைத்தல்‌ 
மின்‌ தமர்‌ 
-மின்னாக்கி 
மின்‌ விசிறி 
--மின்‌ பொருத்தி 
உருகு தடை 
-மின்னாக்கி 
மின்சார விளக்கு 
--மின்சார முகப்பு 
மின்மோட்டார்‌. 

மின்னோடி. 
மின்‌ அடுப்பு 
_-மின்பகிர்வு நிலையம்‌ 


--மின்தடைமுறை ஓட்ட 


வைப்பு 
--மின்‌ அதிர்ச்சி 
-மின்முறை பற்றவைக்கும்‌ 
கோல்‌ 


-.மின்‌ தொடர்‌ மாற்றி 
_-மின்‌ இணைப்பு எந்திரம்‌ 
_-மின்‌ முறை ஒட்ட வைப்பு 
--மின்‌ கம்பி 
மின்சாரம்‌, 
--மின்வாய்‌ 
--பற்றவைக்கும்‌ முச்சுப்‌ 
பூச்சு 
--மின்முறை உருவாக்கல்‌ 
மின்‌ பகுளி 
_.மின்‌ அரிப்பு, மின்பகுளி 
மூறை அரித்தல்‌ 
மின்‌ படிவு, மின்பகுளி 
முறைப்‌ படிதல்‌ 
_-மின்முறை வெட்டுதல்‌ 


மின்னியம்‌ 


மின்‌ மெருகேற்றல்‌ 


மின்‌ காந்த போக்று 
கருவி 

மின்காந்த மூறையால்‌ 
உருவாக்குதல்‌ 


1000000114 10706 


நி 01001176 110௦6 


120110 
12012ரந1க1ர்றத 

ந ளார்‌ 
1ணெளார்கார ௨6 


நபி 0க1101 

நீயிரலர0ா 

ந11106௦ 

நிய்ரமய இறா௦00 
1௦௦1 

9 ப பப்ப 

ர்றம்மப்பத 

வரு 

ர (பண்‌ 

நண நற 

நைர நிராக 

இரபா06] 

13 பப்பி இ ட்‌ 

நிறம்‌ நற 


நறரைஜு லம்‌ 140௦ 


நிறு (சாகம்‌ 
12 1411) 
12 141029 


[2 1111291100 
நிற்றி ரம்ப 
12ம்‌ வி205 
நய 1ரதாய6 
நிற்க 1 அர்‌ 


தாலா 
கதாதா 100! 


நிணர்புதிறரு 
நான்று 
ந/ற105011௦ ோம்பச 
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தாங்கி 
இறுக்கப்‌ பொருத்தம்‌ 
--எதிர்விசை 
விசை முறை 
-சாராமணம்‌ 
--அடித்து உருவேற்று 
--அழுத்து உருவேற்றல்‌, 
காய்ச்சி அடித்தல்‌ 
(உருவாக்கிய) வடிவம்‌ 
-அவழுவ சாணை பிடித்தல்‌ 
--வடிவத்துருவல்‌ 
வடிவ வெட்டுளி 
-வடழுவ உருக்கியிணைத்தல்‌ 
சூத்திரம்‌, வாய்பாடு 
--அடித்தளத்திடும்‌ ஆணி, 
அஸ்திவார மரையாணி 
எ வார்ப்பகம்‌ 
வார்ப்படிச்‌ சாலை 


இரும்பு 


நிமய்ர நராஐ வா -வார்ப்படி, 


நிரம்‌ ந்புயழ்றராலர்‌ 


பப ப்பது 004 
நிரஉஜ116 


12௦: உடன்‌ 11110) 


நிரய 10 வாம்‌ ]ாவார்றத 


1௦௦ 411016 


கொல்லுப்பட்டறை 
-வார்ப்படச்‌ சாகனம்‌, 
வார்ப்படத்‌ 
குளவாடங்கள்‌ 
_-வார்ப்பட வேலை 
-உடையக்கூடிய, 
தொறுங்கக்‌ கூடிய 
_லஃபிரான்சிஸ்‌ சுழலி 
அசாதாரண வரைபடம்‌, 
அளவு கோலின்றுி 
வரைதல்‌ 
-குடையிலாச்‌ சக்கரங்கள்‌ 


202102 1720001௦ஐ---உறைக்கும்‌ முறை, 


நிரஉரய்ற ர 
நிரர்ர்ர்0ற, 


குளிர்பதன தொழில்‌ 
நுட்பம்‌ 

--அதுர்வெண்‌் 

-உர௱ய்வு 


தன்ட டமான பன்‌ அகட அவனை 
_ கலைச்சொல்‌ அகராதி 
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026 மபேமோத 


சிரர்0யவி $04420௦6--உராய்வு எதிர்ப்பு 


நர்‌ மெர்ஸ்‌ 
நற நிர 


ர்ர்ர்ள்ரோ ரிலார்0ா 
ரிரர்பர்௦ொப்ல 
சரரர்டநபிரகர்க1101 
ந£ர00669 
நிரா 0ரீ ரர 


நய61 

ரியலி நரா 

நல] (லய26 
ச யய நிரறறன 
நமி ரிறார்ர்௦லர்0ர 


1219இ*) 13 
1181 01 
நமி நிழற6 
728 நியராற 
நயம்‌ ஒறாரு 
ந்‌ப6] 1]ஜப்ட 
120) 

1 யயம்வாளர்‌2] 
நிகாம்‌ 

1106௦ 
05922௦ 
1012 
க0ட11016 111 
11500௩ 


ந1510 7110௦ 


வ/ஈமோம்த௦ம்‌ 

(ரபி ரலார்க௦ம்‌ 1801 
பலாம்க௦ம்‌ இலர்‌ 
பேெயம்க்ப 
வோட மாயிரு 
பஹ நகீபி110த 
ஹேமா 


25 மேர்‌(102 


-உறராய்வுப்‌ பிணைப்பு 

உறரய்வு ஓட்ட 
இணைப்பு 

--உராய்வுக்‌ காரணி 

--உறாய்வற்ற 

--துரை மிதப்பு முறை 


--தலைவெட்டிய நண்டு, 
திடவடிவத்தின்‌ வெட்டு 

எரிபொருள்‌ 

-- எரிபொருள்‌ 

எரிபொருள்‌ 

- எரிபொருள்‌ வழங்கி 

-- எரிபொருள்‌ அளவு 
காட்டும்‌ கருவி 

எரிபொருள்‌ வழித்தடம்‌ 

எரி எண்ணெய்‌ 

எரிபொருள்‌ குழாய்‌ 

எரிபொருள்‌ இறைப்பி 

எரிபொருள்‌ துவலை 

- எரிபொருள்‌ தொட்டி 

புகை 

-அழுப்படை 

--ப்னல்‌ 

உருகு இழை 

விமானத்தின்‌ உடற்பகுதி 

உருகும்‌, இளகும்‌ 

உருகும்‌ சொருகி 

-- உருகி இணைத்தல்‌, 
இணைகுல்‌ 

--உருகுக்‌ உலவை 


குதிர்‌ 


மானி 


(ர 


அடுவள்ளீயம்‌ பூசிய 
துத்தநாகம்‌ பூசிய 
இரும்பு, வெள்ளீயம்‌ 
பூசிய இரும்பு 
-டுவள்ளீயம்‌ பூசிய தகடு 
துத்தநாகம்‌ பூசிய தகடு, 
--அுத்தநாகம்‌ பூசுதல்‌ ' 
கூட்டத்‌ துளையிடல்‌ 
--குவிந்த அரைத்தல்‌, 
கூட்டு விளிம்புப்பல்‌ 
வெட்டு 
--இடைவெளியுடல்‌ 
அமுக்கி 
வாயுவால்‌ வெட்டுதல்‌ 


லே 100806 


(785 ற வா1௦5 
(786 ர்‌ 

(ஷே நரல்‌ 
2௦6 1 மாற்ற 6 


(788 "9/21410த 
(7251௦ 


(726 
(7274௦ 111026 
(ரப 


(92110௪ ரர 
(7212௦ 

(வேோ26 $100% 
(னோ 


(ணார 
(0௨ பயேப்பம்பத 
நர உங்மா6 


 உட்புணு 0121911114 


(௦ இர௦ரய்பர்ற 
100055 
வெ [801 
(1 இரவரம 
(மா ] ம்ம 
ல நிகர்ர 
(0202 
4200ம்‌ 
மாம்றத 
(760றான்யு 
ம்‌ 
பிர்றத நிரல்‌ 
120 1௦2] 


(7182௦ 


(71 71௨ம 
(70 2௦ 


(702216 
(0026 
(ளாம்‌ 


ோஃம்‌6 
(ர்்ளார்‌ 


செய்கலா கசக்க ில்ககைனை ககைகவ்‌ களா விர க எவன அனகன்‌ அவ்‌ 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


--வாயுவின்‌ இயக்க இயல்‌ 
வாயுத்‌ தாரை 
-வாயுமானி, வாயு கருவி 
வாயுச்‌ சுழலி, 
வாய பார்பைன்‌ 
- வாயு வழி இணைப்பு, 
வாயுச்சுடர்‌ இணைப்பு 
-வாயுதக்தடுப்பான்‌, 
இணப்பிறுக்கித்‌ குகடு 
உலோக வழி, வாயில்‌ 
--க்குவுக்‌ தல்‌ 
பாய்‌ வழி, பாய்வழி 
அமைதல்‌ 
--பாய்வழி அமைப்பு 
--அளவி, மானி, ஆசு 
- அளவைத்‌ துண்டு 
-டேவேகமாற்றும்பற்சக்கரம்‌, 
பற்சக்கர இமுவை 
பற்சக்கர இணை 
சக்கரப்‌ பல்‌ வெட்டும்‌ 
எந்திரம்‌ 
-பற்சக்கரப்‌ பாகங்களின்‌ 
பெயர்‌ விளக்கம்‌ 
பற்சக்கர உற்பத்தி 
முறைகள்‌ 
பற்சக்கர விகிதம்‌ 
பற்சக்கரம்‌ மழித்தல்‌ 
பற்சக்கர சோதனை 
பூற்சக்காக்‌ தொடர்‌ 
--பற்சக்கர அமைப்பு 
அமைப்பு வரைபடம்‌ 


அமைப்பு வடிவு 

முடிச்சு 

மின்னும்‌ உலோகம்‌ 

--செம்பு துத்ததாகக்‌ 
கலவை உலோகம்‌ 

கண்ணாடிப்‌ பூச்சு, 
புரை மூடிப்‌ பூச்சு 

மிதவை விமானம்‌ 

புகும்‌ அளவை, 
புகும்‌ ஆசு 

--காப்புக்‌ கண்ணாமு. 

தகோண்டி வெட்டுதல்‌ 

--வேகங்காக்கும்‌ விசை 
யமைவி 

தரம்‌ 

வாட்டம்‌, சரிவு 
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(7120081101 


(6 2:11 1 
(தர்ர போரா 


(ராஜர்‌ 
(சாஹா ம்ம 
ஹம்‌ உள 
செஷறர்ப்ர்‌6 


ேறர்பீரம ரோ 


சொலார்பு 170706 
(1226௦ 
ரோ பேற 
லர றம்‌ 
(சர்ம 

(ாம்ரச்சொ 


சர்ச 1007 ர்‌ 


செபி 


079108000௭ 


பகுத்துக்‌ குறியிட்ட 
அளவு, கோட்டரல்‌ 
அளவிடுதல்‌ 

துகள்‌, பருக்கை 

- துகள்‌ தோற்றம்‌, 
பருச்சை வளர்ச்சி, 
படிகக்‌ துகள்‌ வளர்ச்சி 

வரைபடம்‌ 

-வரைபடக்‌ கோடு 

-- வரை படத்காள்‌ 

--இறராால்பைட்‌ 

-கடுங்கரி நெய்‌ 

-புவிரர்ப்பு விசை 

--இரீஸ்‌, உயவு நெய்‌ 

--மசவுக்‌ கிண்ணம்‌ 

-௪ர மண்‌, பச்சை மண்‌ 

அணை (உத்திர)ப்பின்னல்‌ 

சரணை பிடிக்கும்‌ 
இயந்திரம்‌, சாணைப்‌ 
பொறி 

--காணை அயுதம்‌ தாங்கி 

சாரணை பிடித்தல்‌, 


ரைக்கல்‌ 
டத அம்‌ ய 


சொர்பம்த கர்கள்‌ சாணை பிடிக்கும்‌ 


சொறர்ொத நரசய்ற்ா 


சொத 54000 
சொர்மம்ர்ரத ர்வ 


(12 59/ற்ல] 
இரர்பத 


(16 
006 
ராலி 


(71001௦4 ிய1-ர 


. (00112 


(௦02 1௦01 


சோம்‌ இருளா 
(யம்‌ 
(யம்‌ 33 
மோ-ர௦௮] 


092006 


துணைப்பொறி 
சரணை பிடிக்கும்‌ 

எந்திரம்‌, 

சாணை கட்டும்‌ பொறி 
அசுரணைகச்கல்‌ 
 -சுரணைச்‌ சக்கரம்‌ 
--சாணைக்‌ கல்லைக்‌ 

கூர்பிடித்தல்‌, 

சாணைக்‌ கல்லை 

மட்டமாக்கல்‌ 
துகள்‌, சிறு மணல்‌ 
காழ்‌ 
--காடி வெட்டிய, 

வாய்கீகால்‌ வெட்டுள்ள 
-காரடுக்கப்பி 
--வெளிக்காடி எடுத்தல்‌ 
_-காடி எடுக்கும்‌ உளி, 

பள்ளம்‌ வெட்டுளி 
மூட்டுத்‌ திருகாணி 
மூடி, காப்புறை 
--வழித்தண்டு 
_..பிரங்கி வெண்கலம்‌ 
சுழல்‌ கருவி 

சுமலாழிக்‌ சருவி 


இகர 


(9:19:42: 
நிரா 120௦ 
112 வ்லா 1) நெயிட 


நபீ நி0யார்‌ (ப்தி 


நவம்‌ 80ம்‌ 211௦ 


நி1விர் 10ம்‌ களாகறள 


*இவபானா 
நதா சர்றத 
ஹம்‌ இருப்‌ 
ஹர்‌ டுறஎக(6ர்‌ 
2ம்‌ 10௦ 
1180 91௦௮ 


வாழ 
120 நலோர்பா 


சவர்‌ ற்‌ 

ந 2ார்ருபால 

ச வாக்ஸுவ11113 

நம வார்னம்ட௪ 

ந)லாள்னம்யத 20ம்‌ 
ஹுழனர்த 

நி காப்ளம்ருச 
ேோேழாமர்‌ 

ந அார்று095 


நம தாரற6ட5 மாற்‌ 


நர ஜார்ு259 ரர ௩1212] 


178006 11 


நாம்ப 0 
ந322ர6(90% 


4024541002: ௦7 1௨10௦ 


௨111 


வர்‌ 
5:12:11 
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வெட்டும்‌ ஐன்புமி 

அறுக்கும்‌ வாள்‌ 

--வெட்டும்‌ ரம்பக்கைப்பிடி 

-- அரை வட்ட வெட்டுளி 

--அரசை வட்ட அரம்‌ 

--பாதி வட்ட சுரண்டுளி 
(சீவுளி) 


சம்மட்டி, சுத்தி 
-சம்மட்டியாலடித்தல்‌ 
--லகத்‌ தமர்‌ 
கையால்‌ இயக்கப்படும்‌ 
--கைப்‌ பிழிச்சுராவி 
கையால்‌ சுழற்றும்‌ 
சக்கரம்‌ 
-டுகாக்கி, தொங்க 
--தொங்கும்‌ பொதிகை, 
தொங்கு தாங்கி 
--சழூனமப்‌ புள்ளி 
உலோகப்‌ பொருள்‌ 
-கழினமாகும்‌ தன்மை 
--கழி.னப்படுத்துதல்‌ 
--கடினப்படுத்தலும்‌ 
விறைப்பாக்கலும்‌ 
-கடினமாக்குாம்‌ கூட்டுப்‌ 
பொருள்‌ 
-குழூனத்துவம்‌, 
கெட்டிமை 
கடன அள வெண்‌, 
கெட்டிமை எண்‌ 
- உலோகத்தின்‌ கெட்டிமை 
-கமனத்தை அளவிடும்‌ 
சோதனை 
--சடினமளக்கும்‌ சுருவி 
--தலைப்‌ பகுதி 
கடைசல்‌ எந்திரத்தின்‌ 
தலைப்பாகம்‌ 
கணப்பு, 
உலை 





உலையபபடுப்பு, 


_.-டுவப்பம்‌ 
--ர.பாக்கி, சூடாக்கும்‌ 


கருவி 


நீர்மம்‌ விற 51௦61 --வெப்பம்‌ தாங்கும்‌ எஃகு 


நவ்‌ ரஹி 
பஷ 1 ர௦ர்யாளார்‌ 
நிஷா மோர்‌ 


11 னோ 
நசவ்ஜிம்‌ கோயத6 


த ண ன லன ட படட 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


--டவப்ப ஓட்டம்‌ 

வெப்பப்‌ பதனிடல்‌ 

--அஆழ்வெட்டு, ஆழமான 
வேட்டு 

சாய்வு பற்சக்றம்‌ 

அயர மானி 
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17 ஸர்ஸறஎ௦ 
81 042௮20ய 


(241001 
1] 3200 1)௨20 


1104 9௦ய்பத 


-அரைக்‌ கோளம்‌ 

ஏழு கோண வடிவம்‌, 
ஏழு கோணம்‌ 

-- அறுகோண வடிவம்‌ 

--அறுகோணத்தலை 


நர0௨201 1162ம்‌ 3௦11--அறுகோணத்‌ தலையச்சு 


ஆணி 


111தர்‌ (வேம 502 --மிகுகரி எஃகு, 


உ திடநாவனாக 


ரத்‌, றம்‌ 5/4] 


பி1்மக6 

711111 
நர்ட்ற்றஒ (மர்ள 
ச (ப 


(110): 111 


121127 


11012 
10110 
102100 5றர்பர!௦ 


7000200008 
110 

பிம்ப %1௨01ம0௦ 
ந$004 

1101 
கச்ச] 


ந] ரர்சளா்தி க்ர15 


நிரரர்சமே(வ! இளர்றா 


11மர்ச்க1 1 ற 


1111771112 1௮0012 
*0ரர்த0ர்வி 1/3ரமடர்‌ 


110756 130 
1104 மபோஹோற் 
ப (1111 

110ர்‌ (பெய 


108௦ 


*3:066 ('௦யற 32 
104 101110௪ 
7௦4 3 ளரீயப்ப 


அதிகரியுருக்கு 

--உயர்வமுத்கம்‌ 

- கடைசல்‌ உளி எஃகு 

கல்‌, ஆதாரம்‌, பிணையம்‌ 

--தஇருகுகால்‌ வெட்டுதல்‌ 

--திருகு பல்வெட்டி 

--பற்சக்கரக்தைக்‌ 
திருகால்‌ வெட்டல்‌ 

திருகு பல்வெட்டு 
இயந்திரம்‌ 

--பளு தூக்கும்‌ சாதனம்‌, 
பளு தூக்கி 

துளை 

வெற்று 

உட்புறம்‌ நுளையிட்ட 
தண்டு 

- -சமதரமான, ஓரினமான 

மெருகிடல்‌, இட்டுதல்‌ 

தீட்டும்‌ இயந்திரம்‌ 

--மேகமப்பு மூழு 

காக்கி 

படுக்கைக்‌ இடையான, 
கிடை மட்டமான, 
ஒரே மட்டமான, 
படுக்கையான 

படுக்கை அச்சு 

--தடைத்துளை 

-திடைக்கோடு, 
படுக்கைக்கோடு 

இடை பரப்பு 

படுக்கை விசை 

குதிரைத்‌ திறன்‌ 

-டுவப்ப அறை முறை 


வேப்ப நிலை 
வெட்டிரும்பு 

-வளையக்கூடிய குழல்‌, 
வளை குழல்‌ 

குழாய்‌ பிணைப்பு 

சூடாக்கி உருட்டல்‌ 

சூடாக்கி உருப்படுத்துதல்‌ 


(91) 0 224 
பர்ளான ர்‌ எ மிதவைப்படல்‌, 
கவிகைப்‌ படல்‌ 

121) கவிகை ஊர்தி 

நம சொலய14௦ -றீர்மத்தால்‌ இயங்கும்‌ 

நர ம௮யி4௦ -நீர்மச்‌ சேர்ப்பி 
00ரரயப்க(0ா 

நிருய்லய/௦ நால --நீர்மத்‌ தடைத்‌ திரவம்‌ 
யய 


நீரு மேலயிர் போ மேம்ர்‌ 
நர ள்லயி: மேரா 


நீர்மம்‌ இயங்கும்‌ பாதை 

--தீர்மத்தால்‌ கட்டுப்‌ 
படுத்தல்‌ 

நீரியல்‌ சராசரி ஆழம்‌ 

றழீர்ம ஆற்றல்‌ மானி 


நம்‌ கய1௦ ஒம்‌ 

நறு மேகய1௦ 
ரவா 

நழிறம்கயி1௦ 1பட்ர்ை நீரியல்‌ வினைத்‌ இறன்‌ 


நிரம்கப11௦ நீரியல்‌ பொறியியல்‌ 
ந்ய்ரஜ்னர்றத 

நள்கய1௦ மேகம்‌ நீர்‌ நிலை மட்டம்‌ 
[112 

நிறமோ ஷயி1௦ 4௨0% நீர்ம பளுதாக்கி 

பரவ ஐயிர் ந 11% நீர்ம உயர்த்தி 

நிரு ம்கயிர் நரகனிம்ற௦ --நீர்ம எந்திரம்‌ 

நிரு ம்தயி1௦ நரி வர -துண்ணீர்க்‌ குமாய்‌ 


--நீரியல்‌ மாதிரி 
-நீர்மயில்‌ மோட்டார்‌ 
நீர்ம ஆற்றல்‌ 
--நீரியல்‌ அழுத்தி 
--தீர்ம அழுத்தம்‌ 


நர மனப சிடம்வி 
101111 ஹெப்யபட 
நிமலா ரால்‌ 
ப்ப 
நிரவி இட்ஷஸா 


நிரு வய௦ நிரர்ர0ர்ற16 --நீரியல்‌ தத்துவம்‌ 
நரரளாகயி/ம இகம்‌ --நீரியல்‌ ஆரம்‌ 
பருவ லயி1065 -- நீரியல்‌ 

ந ம்கயிர்2 கடன --நீரியல்‌ இயக்க 


சிற்றிழைப்பு இயந்திரம்‌ 


பய பட --நீரியக்க உயவு முறை 
ம்‌ ஹற்ரர்செர்ர்ற 

1 ம10 01 வாம்‌05 -நீரியக்கவியல்‌ 

நிரு ம்௦ர்ருமமோம்‌6 _.நீரியக்கவியல்‌ முறை 
நிட0௦0655 

ந ய்விரஷ் --நீராற்‌ பகுப்பு 

ந8்‌0ா1௦40 நீர்‌ அடர்த்தி மானி, 

நீர்ம அடர்த்திமானி 

நடு ள்௦ற1௨6 _-நீரில்‌ வழுக்குதல்‌ 

கருயவ[/வா௦ 


319470512110 $வ1 ௮௦௦ நீரியல்‌ தராசு 
நரரமிா051211௦ 1௦௭௦௨ --நிலைநீர்‌ விசை 


நி ம051811௦ _.நிலைநீர்‌ உயவு முறை 
உஹ்ரர்௦க110ா 

நரமோ௦ல(1ம 1ம்‌ -- நீ ர்‌ நிலை மட்‌ ட ம்‌ 

நு ம்‌0கரக1106 _.நீர்மநிலையியல்‌ 


த அப அ ல்ட்டடடடட்று 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 
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280% நாகாடி 
பன 1 மீத வளையம்‌, 
துய்க்க வளையம்‌ 
--ஹைட்ரோவேன்‌ காற்‌ 
றழுத்த இயந்திரம்‌ 


நல்க கர்‌ 
ளா 6550 


] 


ந்ய்றவ0ம்‌ ]1%17யகர்0ர 
ப்தி பபப 


முட்டிப்‌ பிதுக்குதல்‌ 
முட்டி அடித்தல்‌ 


ற 6112 விசிறி, தள்ளி 

நீயம்றைர்னார்‌ (10% --தனியே செயல்படும்‌ 
பிடிப்பி 

ாம்‌ஃப்ட2 12116 --பகுப்பு மேடை 

ம்யம்ம்‌0கர0ா --கரட்டி 


ர்நய்கர்ா கோயன்‌. --காட்டும்‌ அளவி 
ரீமம்படபர்வ்‌ மிட்ரு தொழில்‌ வினைதிறன்‌ 


ர்டும்மடர்ர்வ] தொழில்துறை 
௧405 மின்னாக்கிகள்‌ 
க்மர்ர்வ! --தொழில்துறை உளவியல்‌ 
மி ர்‌01௦ஜு 
மம்டரார்வி1சகர்ா.. தொழில்‌ மயமாக்காதல்‌ 
ர்றும்தம்ரு --தொழில்துறை 
11௨060 செலுத்தி 
111106 (விற --உள்‌அளவி இடுக்கி 
11/21) --கொகையீடு, 
தொகைத்தல்‌ 
ரகரம்‌ அதிகப்படுத்தி 


மர்ம மே! உள்ளடங்கிய குளிர்ச்சி 
னாம்‌ வோேற்டஷிர்றை- உள்‌ எரி, உள்‌ தகனம்‌ 
நரன்‌ ஜோஸ்ம்ற--- உள்‌ எரி எஞ்தின்‌, 
நறுதங்௦ ௮க தகன எஞ்ஜின்‌ 
நறர்ராயலி நி க்ரத --உள்முகப்புக்‌ கடைதல்‌ 
நாரி சோரா --உள்சாணை எத்திரம்‌ 
நறர்ணாம்‌ ராமர்‌ --உள்காடி எடுத்தல்‌ 


76005102 
1 யிப்ப] விட்டு விட்டு வெப்பத்‌ 
॥ெர௦ிய்த கணித்தல்‌ 


-தலைகீம்‌ அச்சு 
மெழுகு வார்ப்பு 
நீர்த்து பாய்மம்‌, பிசுபிசுப்‌ 
பில்லாப்‌ பாய்மம்‌ 
மீளாத்‌ தன்மை 
-.சழலாத போக்கு 


ன ர௨ம்‌ 10976 
்றரகேர்றமெம்‌ (௮ரர்றத 
பட்ட பதி பப) 


ரள வலற்யிர்ரு 
ரரா௦ர்‌2110ரவி 11௦ 


4 
4801 பளு உயர்த்தி, 
பஞ்‌ தாங்கி 
4௨௦ 1௨1௦ _-இழைப்புளி 


7௨00 கோ 


- ௨0௦ (1௦ 
லு 
லா மஙேள்ள 
4 412௦ 
(27 


௮௨ நற எழ்0௦ 
464 ]8௦யிய்ம2 


விர்‌ நிரறய 
46 இரவ 
வத 

212 80 1 15மம்மா6 


22௭ 
பிர்2 நீரார்‌ 


அறவு நிற1ஞ 

4022ிர்ய2 

05௦ ேோஐ 

௦ம்‌ 

பஸ்்‌ 

ப பிப 

பபப ப யப்ப 
டிரக்‌ 

201 5$5010602௦ 
ரய] 81௩ 

ராக! இஷார்பத 

பீய001௦ற. நிர்றக 

மா௦101 190௪ 


ப பபப 1 
௦௦1 

கர 70 
*டராகரு: நீழ] 
சரிசம்‌ 5068] 


சப 
நயா 


ரய மாப2170 71900113 


நற ௦11௦ ஜு 
ரீ டய௫ 

(14 

421] 

நபர 

ரய வியி௨ நீர்ம 


ஜேக்கப்‌ பிடிப்பான்‌ 
காடை, பிடிப்புப்‌ பல்‌ 
--இட்டி கொறுக்க 
--இி.ட்டி. இறுக்கி 
--ஜெட்‌ எந்திரம்‌, 
பீச்சி, தாரை 
--ஜெட்‌ பொறி 
--தாரை வார்ப்பு, 
பிச்சி வார்த்தல்‌ 
-ஈபீச்சல்‌ உந்த ஓட்டம்‌ 
--வேகமான காற்றோடை 
--வழியுறுதி 
--வழி மற்றும்‌ நிலை 
யுறுதிகள்‌ 
--துளை விரிவாக்கும்‌ நுண்‌ 
எந்திரம்‌ 
--நுண்‌ பொறியில்‌ துளை 
விரிவாக்கல்‌ 
ஏறு கப்பி, இறுகு கப்பி 
-வளைத்தல்‌ 
-ஜோஹான்சன்‌ ஆசு 
--இணைப்பு, மூட்டு 
--உத்திரம்‌ 
-கு௮க்கு 
--குலுக்கி அச்சு தயாரிக்‌ 
கும்‌ எந்திரம்‌ 
--குலுக்கி அழுத்தி அச்சு 
குயாரிக்கும்‌ எந்திரம்‌ 
--அச்சு தாங்கி 
இணைப்புக்‌ குழல்‌ 
இணைப்பு வகை 
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--கப்லான்‌ விசைச்சுமலி 

கப்பல்‌ அழிப்பாகம்‌ 

சாவி காடி, சாவிக்‌ துளை 

சாவிக்‌ காடி அரவை 

--ஆக்சிஜென்‌ நீக்கெய 
உருக்கு 

சூளை, காளவாய்‌ 

-.-இலோகிராம்‌ 

--இயக்கப்‌ பாய்ம எஇிர்ப்பு 

--இயக்கநிலை ஆற்றல்‌ 

--இயக்கப்பாட்டியல்‌ 

கருவிகள்‌ கூட்டு 

குமிழ்‌ 

கணு 

கணு மூட்டு 


ல ட ப பப 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 
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ரப௦116 ரீர்றர் ரஷ ௧ 


4144 அர் 
ளே] 


காயாத 


சறற 7௦0) 


வமா 10 


உ யுா்கெர்ம்டந நரம 


னு மூடடுவகை அமுக்க 

கணுப்புரி 

--பிடிப்பு ஏற்படுத்து, 
சொரசொரப்பாக்கு, 
குறுக்கு வெட்டு 

--பிடிப்பு ஏற்படுத்துதல்‌, 
குறுக்கு வெட்டுதல்‌ 

“குறுக்கு வெட்டுளி 


்‌ 


--சீர்‌ வேகப்‌ போக்கு 


உளார்கா ஒறேவாக௦0 --சர்‌ போக்கு மாற்றம்‌ 
*உவரோலா 5ம்‌ 1 ஷன --சார்போக்கன்‌ அடிப்பகுதி 


1 இப்பப்‌ 
1௮ர்னர்‌ 17 
1௮111௦ 


மலா கிர்ர்வர்ராளாட6 


௧0௩6 நே 
1,216 (10௮ 
ஷு பெர்‌ 

1௯ ஒள 


ப ஷர $$௮ 


உன்‌ 1] ஹார்‌ 11௦௨ம்‌ 


௩21 மிளை 06 
டள 
1 ளன மிர 


பார்‌ (விபின்‌ 
ரிப்‌ 20% 
1121ம்‌ மே 
ட்ர்ரார்ட்‌ கேய2௦ 

1 4ர்ர்‌ இரகர்வர 
11௦ நர ம(100 


1 றா நரா னாபா 


1௦௨0 1 ஞர்‌ 
£,௦01% கேர்‌6 
107௭ 


மரதிர்பய்றயி ௦ம்‌ 


ஒர்றற 


1, யிர்‌ மாரா 206 


1 ்ரர்கர்‌ 
மற்டிவம்பத ட 
பண்ார்கேர்ர்0ா 
1111921110) 
படல 


-மழுப்பிணைப்பு 
-உள்ளுறை வெப்பம்‌ 
--கடைசல்‌ எந்திரம்‌ 
--கடைசல்‌ எந்திரத்‌ 
துணைப்‌ பொறிகள்‌ 
- கடைசல்‌ பொறிப்பிடி 
கடைசல்‌ இயந்திரம்‌ 
--வதியமைப்பு 
-- தலைமை மாரைத்‌ தண்டு 
தோல்‌ பட்டை 
--இடஞ்சுழி மரை 
மட்ட வேறுடாடு 
-ழிநம்புகோல்‌ 
-தெதெம்புகோல்‌ வகை 
அழுத்தி 
--துரக்குக்‌ குணகம்‌ 
-உயர்திதும்‌ பளுதூக்கி 
துண்‌ வெட்டு 
-- எல்லை காட்டும்‌ மாணி 
ல்லை முறை 
அழேரர்ச்‌ சமன்பாடு 
ழேதர்‌ உந்து விசை 
-இறன்‌' காணல்‌ 
--தேக்கக்‌ கதவு 
பூட்டு இருகு 
நீள்‌ ஊட்ட நிறுத்தி 


தாழ்‌ உருக்கு உலனைலை 
--மசகு, உயவு நெய்‌ 
மசகு எண்ணெய்‌ 
--உயவிடுதல்‌, மசகிடுதல்‌ 
உயவு விசையியல்‌ 


30110௫ 

பா 
ப்ப --கடைசல்‌ இணக்கம்‌ 
820௨ நாதா --எந்திரக்‌ கொல்ல வேலை 


4௭0௦ 1) 
4206 7௦01 
நி உரம்றட ௦1௨ 


இயந்திர வெட்டு ரம்பம்‌ 
--உலோக வெட்டு கருவி 
--இயதந்திர வேலை 


நிர்கு1மா்்‌ள மாக்‌ எண்‌ (வேக எண்‌) 

நஹ பேத -- காந்தப்‌ பிடிப்பான்‌ 

12 ஜர்ர்ம்‌ே அ அளவு 

நர21 (00% --தலைமையடைப்பான்‌ 

நஹ கணா] முக்கிய இணைப்பு 
நாகார்ாத வரைபடம்‌ 

நரம்‌ வி -பிடிதண்டு 

நரம்‌ -அழுத்தமானி 


நரஜர்ட மாண்ாரத --கடற்றுறைப்‌ பொறியியல்‌ 

௦ ௦8 சேவ மையச்‌ சார்பு அளவை 
ினும்வரு 

11250௦ 07 
ஒ1::௭11௦55 


ராரா னர்‌ 


கோட்ட அளவை 


அளக்கும்‌ அமைப்பு, 
அளவைச்‌ சாதனம்‌ 


நாமா --அளவு வட்டுருளை 


*ர௦01 2ம்‌ _.எத்திர வேலையாள்‌ 
நரியாம்‌ -.எத்திர லாபம்‌ 
ஆம்ரலார்க20 


௩ உருவம்வே்‌ மாவா - இயந்திர வரைபடம்‌ 
நரி்வாம்வி மராஜு --விசை ஆற்றல்‌ 


*$2011ம0க1 எந்திரப்‌ பொறியியல்‌, 
நஜ்த்‌ எந்திரவியல்‌ 

$௦01கம்வ _-விசைம உலோகவியல்‌ 
ந$௦(த11யா து 


ந ்வங்கேி நாள --எந்திரத்‌ திறன்‌ 
நம்வம -விசைம குணம்‌ 


௦ ்லயம்‌02] இயந்திர இயைபிலாத்‌ 
11 வம்றாம்‌51த தேர்வு அமைப்பு 
ளர்‌ 

௩ ்ய்லி ௩௦௦0 --எடுபிடி வேலை எந்திரம்‌ 

பாக பப்ப --எத்திர வினை முறை 

9 ய்ர்ராம ஊடகம்‌ 

ந$௦12] உலோகம்‌ 

நவ்வி ரகம்‌ _.(உருவிலா) உலோகத்‌ 

குகடு 
ரரி ம்‌ கனசதுர உலோகத்‌ 
துண்டு 

12121 11011 -- உலோகத்‌ தாள்‌ 

ரவ] 11211௦ _..உலோகக்‌ கைபிடி 

சர வ101ம்‌ _-உலோகப்‌ போலி 


--அழுத்தச்‌ சுற்றுமுறை 


நவ்வி இறர்மர்ப 
உலோகம்‌ வனைதல்‌ 


டக்க வட்ட டக ட பபப அபா. 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 
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ஏர 


நரா நுண்‌ அழுத்தமானி 
நிரிர்ரரான்ள (காஜ -- நுண்‌ அளவைமானி 
1001௦6 மேம்‌ 116 --நடுக்கொத்தரம்‌ 
நரக 71116 மில்லரின்‌ அறுக்கும்‌ அரம்‌ 
]911110௪ கர்ர்கரானர்‌ துருவும்‌ துணைப்பொறி 


நிரி]1யத நீரிகர்மாக துருவும்‌ எந்திர 

ப திலையுறுதி 

111112 (௮) வெட்டும்‌ (பற்சக்கரம்‌) 
நரீரி]1மத ரிரீகள்ம்ர2 --துருவியந்திரம்‌, 


813௦4 110௭ நியாற --கலப்பு போக்கு பம்பு 


நமப்றத உளர்‌ கலப்பு நீளக்‌ கொள்கை 
1ற்ாரு 

நிர்ரானர்‌ இருப்பு திறன்‌ 

பப்பப்பபிப உந்தம்‌ 


ரு ம்மா 0 ு--உந்து விசைச்‌ சமன்பாடு 

1௦௦016 நரகம்‌ -- அச்செழுத்து வார்க்கும்‌ 
எந்திரம்‌ 

நீராம்‌ இறவா - குரங்குத்‌ திருகி 

80756 1 ஹள 1102 --மோர்ஸ்‌ கூம்புத்‌ துளை 


ந8ி0ர்பட 1160௦ __துளைவாய்‌ 

யம மேழார்டி _முக்காட்டுப்‌ பிணைப்பு 
நிகழும்‌ நியா11206 --மூடுலை 

ப்ப) --.மணகலக்கி 


நரீயிபி ரம்பன்‌ 1ஈத1--பல சிலிண்டர்‌ எஞ்ஜின்‌ 
நரியி்ற12 நிகம்‌ --அடுக்கு மரை 


[ம] 

[4௦௨016 11116 ஊசி அரம்‌ 

19209 08 மறக குழாய்களின்‌ கூட்டு 
அமைப்பு 

ளர்ராம்காட 11ம்‌ --நியூட்டன்விதி ஓட்டிப்‌ 
பாயுந்திரவம்‌ 

1100 1௭ ரீ. நியூட்டனின்‌ பாய்ம 

3150051437 கோட்பாடு 


யதா ளவ --வட்டவடிவமற்றகுழாய்‌ 

*100-11011௦2௦௦௦௧5 --சீரற்ற, ஒரு தன்மையற்ற 

வி மிஷ்‌ அசாதாரண ஆழம்‌, 
சரியான ஆழம்‌ 


பிட ப சாதாரண போக்கு 


7106௦ க 06 _-வெட்டுமுளனையின்‌ ஆரம்‌ 

[ஏ0187100 குறியீடு 

]4௦4ர்ம்றத விளிம்பில்‌ சந்து 
வெட்டுதல்‌ 

[10221௦ அழுத்தக்‌ குறைப்பி, 
கூர்நுனிக்‌ குழாய்‌ 

[902216 111௦7 _.பீச்சி வழி போக்கு, 
நுண்‌ தாரைப்போக்கு 

[411 திருகி, வில்லை 


901-200 


டுர்க2ப 
டல 

01 000 
டம ௦ 


ம நபர்‌ 
டமி பெய 
00 11016 
0ம்‌ -5 


01 வண்னார 


ம்‌ 


௦ ய ஒட 


பெற (95% ந/ப்யர்றத 


றன (ப்யா! 


ரெல போற ந] 


8112 17112 


0 


எண்‌ கோணம்‌ 

-- எண்ணெய்க்‌ ணெறு 

--எண்ணெயடைப்பான்‌ 

எண்ணெய்க்‌ துளிகள்‌, 
எண்ணெய்த்திவலைகள்‌ 

எண்ணெய்‌ எந்திரம்‌ 

-- எண்ணெய்த்துளி 

எண்ணெய்த்‌ துவாரம்‌ 

--பிசுக்குக்‌ தன்மை, 
வழவழப்பு 

-- எண்ணெய்‌ சுத்தி செய்‌ 
யும்‌ தொழிற்சாலை 

--சாரணைக்கல்‌ 

--திதத்த சுரங்கம்‌, 
மேல்நிலை சுரங்கம்‌ 

திறந்த கால்வாய்‌ 

--திறந்த கால்வாய்‌ போக்கு 

திறந்த பக்கம்‌ 


ர 5106ம்‌ நன --பக்கம்‌ இறந்த 


யப்‌ 
பரர்ர்டதாகறம்ர்‌6 

060110 
ர்ம்‌2 (வேழ்றன 
ரலி 7116 


எலி! மிமி 


(095001970௪ 111216 


(05:39-ஐ௦ன்ம6 
சோ்ய்டா 


நிலாவில்‌ 10% 
நதாவி்‌ 871276 
நிலாக16] ந6 
நிவாவீர்ச்ர்ற௦0்‌ 
இதரர்‌ 10001 
இதரர்‌ 

௩௦00௮1 சோ்ரச்ச 


எயா மாமை 


ராரே ர்‌ ரலமிர்‌ 


இளய ஹ்ரிர்ரு 
௦0176 71 
இர்ம௦1 0 ஜர்ம6 


பேரிழைப்பு எந்திரம்‌ 
--சிறுதுளைப்‌ போக்குவாய்‌ 
--வரித்தோற்றம்‌ 


--டுவவி அளவி இடுக்கி 
--நீள்வட்டவடிவ அரம்‌, 
முட்டையுரு அரம்‌ 

--டவளி அளவு 

--ஆக்சிஜெனூாட்டும்‌ 
ச்போானலை்‌ 

--ஆக்சி-அ௮செட்டிலின்‌ 
வெட்டுமுறை 


உ 


--இணைக்கட்டை 
--இணையோக்குத்‌ தகடு 
-இணையபோக்குக்‌ குழாய்‌ 
--இணைகர ௨௫ 
--மு.றியுளி 
பிரதிமை, அச்சுருவம்‌ 
--பீட நிலைச்சாணை 
எந்திரம்‌ 
--பெல்ட்டன்‌ விசைச்சுழலி 
நிலையான அச்சு 
டு புகவிடும்‌ இயல்பு 
--வழுவருவக்‌ காட்சி 
-பபட்ரோல்‌ எந்திரம்‌ 


சலப வம அழ அ்ப்பட்ப்ட 
்‌ கலைச்சொல்‌ அகராதி 


16 


இரருவ்௦வி நிரரறனர்ர 


நி௦11ா'5 1 வர்டீ 


பெளதிக குணம்‌ 


1001௨! இர0௦௦40 --படத்‌ தோற்‌ றம்‌ 


சிர௦20-10]6௦ரரர்ம்ம 


இரா நட 

1104 

இய [$யம்‌ 

இய 

நிய ரீஹ்ரர்‌ 

இராமர்‌ 

நிற௦ பிரா 

நர்ற௪ீ 1 0861 ௮00௦ 

இரத நஹ டாம்‌ 
வார ஸ 

ரம்‌ 

இர்‌ 1மம்‌€ 


இ௦1 
12:11 இ;:2191121 


1ம்‌ 1] யாம்‌ 
*வாம்ரார்ன 
*1ஊம்றஜ நரிகர்ம்ரக 
13௬௦ நய 


/2911௦ 
199௦ பட்டர்‌ 


121௨51018௦ 

1 வரர்ரு 

நிரர்ளத 

மஜ (௨2௦ 

நிரர்பர்சம்‌ பபரரம்மத 
1௦௦7 

௦4 7001 

இரப்ப நீளர்‌ 

இரர்வ்ப்டத உகர 


ராவ 40௧1 
இவர்றா 
00 181௦75 


நி0விப6 101201௧௦௨௭ 


ரணம்‌ 1*மாரற 


-பமீசோ மின்சாரம்‌, 
அழுத்தத்தால்‌ பெரும்‌ 
மின்சக்தி 

எதுரணச்சு 

முன்னோடி 

முன்னோடிப்‌ பூண்‌ 

மூனை, ஊசி 

2 மூட்டு 

--இறுக்கி 

குழாய்ப்‌ போக்கு 

_குழாய்த்‌ தடை 

குழாய்‌ வழியமைவுப்‌ 
படங்கள்‌ 

-புரியிடை தூரம்‌ 

பிட்டாட்‌ அழுத்தம்‌ 
அளக்கும்‌ குழாய்‌ 

தூங்கி 

-- சாதாரண போதிகைகத்‌ 
தாங்கு 

- - உருளை கடைதல்‌ 

பரப்பளவு மானி 

--இழைப்பு எந்திரம்‌ 

--பேரிழைப்புக்‌ துருவி 
எந்திரம்‌ 

பிளாஸ்ட்டிக்‌ 

--தெகிழ்ப்புக்‌ கற்காரை, 
நெகிழ்ந்திருக்கும்‌ கற்‌ 
காரை 

--நெகிழ்வி 

-நநகிமும்‌ தன்மை 

- குறடு 

சொருகும்‌ மானி 

அகூருருவ சுடைசல்‌ உளி 

--வர்முளனை உணி 

--மெருகேற்றும்‌ பட்டை 

-டுமருகேற்றுங்‌ கடைசல்‌ 
எந்திரம்‌ 

--புரையோடிய உலோசத்‌ 
தாங்கி 

நுண்‌ துளைப்‌ 
பொருட்கள்‌ 

-இடமாற்றும்‌ 
வெளியேற்றி 


நிஞும்ா௨ 2௪௦ ராமா -- மிகை தொடக்கப்பிமை 


மி05ரனர்0ர தயிராக 


நிர்மா 
நிரார்ன 5 12111௦ 


பின்னர்‌ ஆராய்தல்‌ 
--அழுத்தப்போக்கு 
குயவர்‌ சக்கரம்‌ 


ஙார்த நக 

நிரோர்ருத ககம -.ஊற்றுவாய்‌ 

உளள எஇறன்‌ 

இளா ]1க௦ர்0ா --திறன்‌ காரணி 

இரா 112௦ம்‌ --விசை ஊட்டம்‌ 

இரா ரோறர்ச விசைச்‌ சாணை 

நிராக நரீக0்ம்ற6 --விசை எந்திரம்‌ 

௦20] முன்‌ இணைப்பு 

பாலா வரைபடம்‌ 

இ 60655401 -முந்துகை 

நூட௦௦றரீர௧(6 படிதல்‌ 

1௦0190 வழுவாத நுண்ணியம்‌ 

௦55௦ம்‌ நல: அழுத்திச்‌ செய்த 
பாகங்கள்‌ 

மிரவயா௨ ளேோங்க --அழுத்த மையம்‌ 

நாலா மேவினார்‌ --அமுத்தக்‌ குணகம்‌ 

ரஷா (௨ேமஐ6 -அமுத்தமானி 

நரகலா௦ ௰ம்‌ --அழுத்தத்‌ தட்டு 

இஷா நள -.அமுத்தப்‌ பட்டகம்‌ 

நாகர 65501 வாயு அழுத்துக 
கொள்ளகம்‌ 

ந00௦065 (20றம்ா01 செயல்முறை 
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வடிகால்‌ 
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ியய்டி 
யாவன 
யாற 1 
ஙஇயாஸீர்ப்டி 
இருந 
வாம 

ந்ருய்‌ர்றார்யாம 
ராவாய்க 
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நள ர்‌100 
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--ஒழுங்குபடுத்திய கல்‌ 
உலர்த்தி 

--சொட்டுப்‌ பாசனம்‌ 
--இறக்கக்கட்டமைப்பு 
--வற குமிழ்‌ வெப்ப 


அளவை 
--உலர்‌ உராய்வு 
--வறட்சி உளு 
-நீண்மை, நீட்டுமை 
கொட்டி 
--௨ம்ப்பி மட்டக்கருவி 
திடம்‌ 


கடல்‌ அணை 


--இயக்க சமநிலை 


--இயக்கலியல்‌, 
இயக்கவிசையியல்‌ 


அ மின்னாக்கி மானி 
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-..மண்வேலை 

-- நிலநடுக்கம்‌ 

அமண்‌ அணை 
--இறைவார முடிவு 
--இறைவார மூடிப்‌ பலகை 
-- எதிரொலி ஆழமானி 
மையப்‌ பெயர்வு பளு 
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--ஓரத்‌ தூரம்‌ 

சுழி 

சுழி பாகுத்தன்மை 
பயன்படு தூணின்‌ உயரம்‌ 


அ வினைத்திறன்‌ 
--அளம்பற்றுகுல்‌ 
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--மீள்கன்மை உருமாற்றம்‌ 
மீட்சி எல்லை 

மீள்‌ தன்மை 
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சுலைச்சொல்்‌ அகராதி 
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௭டுவளிமுனைச்‌ சரிவு 
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1£207108717107 


ந ஹராய 
நி ௨0௮௦௦ 

81206 5401௦ 
20019 
௫3௦008 
நிவீர்மா௦ 
ரிவர்ரா௦ 1௧ம்‌ 
சி விமாஉ மடி 
றர 

18166 "011 
*ிதர்ளள்‌ 

நிலம்‌ 1, 1றர6 


21/2௦ 

நியம 

நிலம்‌ வோ 

நிவ112 ஈர பாற்‌ 

ந ஞஙமளார்ச41001 

௭௦ கவேோரர்‌ 

01௨௦ 

நி 18 மி ௦௨ம்‌ 
(0௦16 

ிரறா6 கரமாக 
நர்‌ 

10618 $௦ய்ப்6 

நரம்‌ ம 

121111 

*11]14 94/16 

நியிர்னா 

நிந்ரவி $தர்பாக 

நப1௦ 11 0579181006 

ம்பி இப்ப 

நித்த] ந]எர்‌6 

டு நரலாற்லா 
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--வனைகுல்‌ 
முன்முகப்பு 
அ ழுகனைக்‌ கல்‌ 
முகப்புக்‌ கூறு 
.குணியம்‌, காரணி 
--உருக்குலைவு, சிதைவு 
சிதைவு பளு 
--திதைவுக்‌ கொள்கை 
வீழ்ச்சி 
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--இணைப்பான்‌ 
வீரிய சுண்ணாம்பு, 
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பிளவு, பெயர்ச்சி 
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--நாரலிமை, நார்‌ 
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-செதிள்‌ தகடு 
-.மீனகக்‌ துறைமுகம்‌ 
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கலைச்சொல்‌ அகராதி 
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-பாரய்வுப்‌ பாசனம்‌ 
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--பல்நிலை 


(த 


[4 
[9201 --தாழ்‌ புள்ளி 
டப்ப பய --ஆணி பிடித்தம்‌ 


ஏஎர்மாவ] ,&தஜாஜலர்‌6 
[42௨01௨ 1மரலர்‌0ா 
4 ஜவர (வாம்‌ 


இயற்கையான சல்லி 
--கோல்‌ அதிர்விப்பான்‌ 
எதிர்‌ சறுக்கம்‌ 


[விஏர்ஸ016 பின்னல்‌ வலை 
நல கரப்6 நடுநிலை அச்சு 
[வய 21152170ற --நடுநிலையாக்கம்‌ 
14ல்‌ ந௦ள --மச்சுத்தூண்‌ 
[400௦ கணு 


-நுண்துகளற்ற கற்காரை 
--இயல்புத்‌ திறன்‌ 
அ ௮டைக்கா இறைப்பி 


[10 1110௦5 ளேோேோனா௦ர6 
[40ம்‌ இளை 
1௦0-01௦ யாற 


7410-1) கராம01106 --அழிக்காச்‌ சோதனை 
1251 

டிப பி 12210 நேர்‌ போக்கற்ற 

[4௦2] --நேர்குத்து, இயல்வு 


வி மேவரு இயல்‌ சீர்‌ பசைவு 
நள வி 010400 --இயல்‌ பரவல்‌ 


14௦ --.நுனிப்படி 
[07௨1101 _.குறிமுறை, குறியிடு 
701013 காடி, வெட்டுப்பள்ளம்‌ 
டி ப்ப திப பப --காடி இணைப்பு 
[40221௦ --கூர்நுனிக்‌ குழல்‌ 
டப்ப _- சுரை 
ட 
பங்தவடநன்ர்‌. தேவையான புள்ளிகள்‌ 


௦நம்ரய௦ 7௮௦ ரஸ்ம்‌--சார்ப்பு மூளை இணைப்பு 
0௦6ளாக(101 _.காணுகை 


(ரய க&ஹி௦ விரிவு கோண கடத்தல்‌ 
(055102 
டம _குத்தளவு, பிதுக்கம்‌ 
0 ௩0ம்‌ _..குத்தளவுக்‌ கம்பு 
௦டந்ணம்‌ /ளனர௭-- எண்ணெய்‌ கட்டு தீர்ப்‌ 
பூச்சு 
ரெ ரேவா 10 --திறந்த கால்வாய்‌ 
நீரோட்டம்‌ 
ன 140௮ ஒவ திறந்த தூண்‌ தாங்கு 
படிக்கட்டு 
றவ ககா --தஸி விசள அளவு 
(21205 மானிகள்‌ 
ெர்யாய ஜேயாட --பொரு த்தமான ஜிப்ச 
லோம்ளர்‌ அளவு 
ஜெரங்ஙயாடாரிரள்மாக --அணுகூல ஈர அளவு 
மேர்னம்‌ 


ட்ட ப அகவ வட்டப்‌ 
சலைச்சொல்‌ அகராதி 
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(ாய்்02(6 

பொதவார்‌௦ நமறயார்்க 
பார்ப்ப 

டுணா0519 

பொற 

பெய்ள ஜலி 
பெய்‌ 

0 

௱ஈளற்ரர்2௦ 
ணி ப்ரி! 


செளரி ன்‌ 


12:91). 

நித்த 

இஷம்பி1௦ உடம்‌ 
நிஹீர்‌ 

இவர்‌ நரம 

வ] 

ண வி!சம்‌ 0 
22ம்‌ 1000 


இவரு ாகறர்‌ 
1: ரர 
இவாஹ்டிவ 


உரம்‌ இன்ஸ்‌ 


--குதீதாயம்‌ 

கரிம மாசுகள்‌ 

துளை, புழைவாய்‌ 

சல்வூடு பரவுதல்‌ 

பாறைப்‌ பொலிவு 

அடுவளி சமிக்கை 

.-வெளிவாய்‌ 

சூளை 

மேம்பாலம்‌ 

-மிகைப்பாய்வு அச்சுத்‌ 
குண்டுகள்‌ 

--வழிந்தோடு கலிங்கல்‌ 


| 4 


காலம. அளவு, குப்படி 

அடுக்குதல்‌ (அடை.த்தல்‌) 

துடுப்பு கள்ளும்‌ இயக்கம்‌ 

--வண்ணப்‌ பூச்சு 

--பால்‌ வளையம்‌ 

முகப்பு 

-பண்ணாக்‌ கதவு 

_மட்டப்பரப்பு பண்ணாக்‌ 
கதவு 

-இணைகரப்‌ பெருக்கி 

--தட்போடு 

பர வளைவு 


வஹி 1ஹ்்ரர--பர வளைய வீச்சுப்‌ 


இவக] 

12:12:11[1 இ: 
ரானா 

நிஜாவ1/40ஜயப 1.8 

நிஜாவி1ல நிழ௦ 

இஜாலாம்ள 

நிவாறல 

லபா 

12: 1191 

நிஜாம்‌ 5726 
கவர 

2 எப்ப்பத்ப2| 

1 866176 

நி ஜூ574௦ ரகம6 


இதம்‌ 
இஜ்மா 


நிகரா 
ஹர்‌ இவத 


பாதை 
-.புடைபெயர்ச்சி 
இணை அச்சு தேற்றம்‌ 


--இணைகர விதி 
இணை குழாய்‌ 
துணை அலகு 
--கைபிடு 
வண்டி நிறுத்துதல்‌ 
துகள்‌ 
-துகள்பருமானப்‌ 
பாகுபாடு 
_-பிரிப்புச்‌ சுவார்‌ 
எதிரிடை. (எதிர்மறை) 
செயலற்ற நிலை 
(எதிர்மறைவு நிலை) 
_.இட்டு 
துண்டு வேலை, 
ஒட்டு வேலை 
பிரதிமை 
--பரவுதள வடிப்பு 


இலாத 
[21 ச: 
இிஸ்ட1௨ 
இஸ நறிய] 
நிடர்ஷர்த] 


தளம்‌ பாவுதல்‌ 
--உச்ச மதிப்பு 
உழாங்கல்‌ 
எகூழாங்கல்லாலை 
--இண்ணை 


நட்த ோஸ்ஜ5-- குறுக்கிடும்‌ நடைபாை கு 


நட்பா லர்‌ 


நில 
இஸ றி) 
நளன்‌ 
நள்ளா 
நி005000% 
இ ர௦01211௦௨ 
நிளர்மா2(6ம்‌ 710௪ 
இனரீரோயபோ0 
உம்‌ 
நிஎர்ந்ரை 
மிணாரேளாம்‌ 
நிரய ௦விரிர்ரரு 
மி எம௦யப்டி 
(ேவிரிரனம்‌ 


மி எறய்‌851016 றர 


இளரர்ப௨ 

நிஸா010ஜு 

 2ந0%௦ ந] 2014 
21040 ஜூவராரு 
1040071110 
21010 11௦040110௦ 


24௦2ம்‌ (ஊர்ர்ப0 
31% மற 

அள 

2/2௦0௦1௦ லல 
ிஜுனார்‌ 

21% 

0116 ஜே 
ி6ீறுரள 

81௨ /ளயர்க110ர 
பிர்‌ போமா 
ண 

ம1ற௨ மேோர்ய்டி 
நி1௨ மோனம்‌ 

1௦ சீனர்‌ 
நிரா 

நிர்ர்டெ 

0ம்‌. (ர016 

நர நர்ரூ 


முக்கோணக்‌ தலைக்‌ 
கட்டு 
மூளை 
--பெல்ட்டன்‌ தார்‌ உருளை 
அடுருவல்‌ 
ஊடுருவல்‌ மானி 
--விசை நீர்குழாய்‌ 
-உள்ளூறல்‌, ஊற்றுக்கிவு 
இளை குழல்‌ 
--செயற்படுதிறன்‌ 
-காலம்‌, காலவரை 
விளிம்பு, பரிதி 
நிலை வழி 
--கசிமை, ஊடுபுகவிடல்‌ 
-க௫மைக்‌ குணகம்‌, 
கசிவுக்‌ குணகம்‌, 
ஊடுபுகவிடல்‌ குணகம்‌ 
--அனுமதிக்கப்பட்ட 
வேகம்‌ 
--இயலுறுத்‌ தோற்றம்‌ 
எபரறை இயல்‌ 
--ஒளியியல்‌ மீள்திறன்‌ 
--ஒளி அடர்வு அளவியல்‌ 
ஒளிச்சேர்க்கை 
--ஒளிப்படத்‌ தளமட்டக்‌ 
கோணமானி 
--பருப்பொருள்‌ நிலைை 
--மீட்புச்‌ சற்றணை 
தரண்‌ 
--பீசோ அழுத்த மட்டம்‌ 
--திறமி 
--அள்ளைத்‌ தூண்‌ 
--குழித்தாண்‌ தலைக்கட்டு 
--குழித்தூண்‌ அடிப்பான்‌ 
--குழித்தாண்‌ கடைக்கால்‌ 
--தலை மடை 
-கடையாணி, முண்டு 
குழாய்‌ நீர்வழி 
குழாய்‌ சிறுபாலம்‌ 
--குழாய்‌ இணைப்பு 
--ஃத்து தண்டு 
புரி 
புரி வட்டம்‌ 
மறைந்த குழி 


சோணை ல ஆக்ட்‌ எவவ 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 
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1018710066, 
(றட தோண்டுதல்‌, 
ஆழப்படுத்துதல்‌ 
1 2101 -தாங்கு மூனை 
18 கோங்க! --தனி கார்பன்‌ எல்கு 
மவ கடர --தனி படிதல்‌ 
நி]ஊ -இடைபடம்‌, 
மேல்தோட்றம்‌ 
12௨2 -சமதளம்‌ 
1206 ௦ கோக --வெட்டுமுகம்‌ 
1206 181௦6 0௦௦ --பக்க இணைப்புப்‌ 
பலகைக்கதவு 
1806 1781௦ - அளவை மேசை 
இ] ஊம்ராஏர்ா -பரப்பளவி 
[௮:11 பலகை 
12:12) பூச்சு 
[201291 11/ பூசுதல்‌ 
£]86(௪ இரலாம்‌ சாந்துப்‌ பலகை 
உகள மீதா _லப்பம்‌ 
12914௦ நெகிழி, நெகிழும்‌ 
11௦ 0 --குழைம உருமாற்றம்‌ 
12511௦ ந/ரயரிர்மார்மாட --குழைவுச்‌ சமநிலை 
12511௦ *1வி1யா6 -குழைவுக்‌ குலைவு 
18511௦ 11100௨ --ஞூமைவுக்‌ ல்கள்‌ 
12510௫ நரம்‌ -குழைவுக்‌ கெழு (எண்‌) 
£1க9(10௪௦5 --குழைவிப்பி 
21851௦ 1605 --குழைவுக்‌ கொள்கை 
1216 -ககடு, தளிவம்‌ 
[2111 ஆவ 3 தகட்டு உத்திரம்‌ 
[2 11ந1 0130 -த௲டொட்டு உத்திரம்‌ 
இ121௪ 1௦௧௭2 1௦6 -- தட்டுப்‌ பஞச்‌ சோதனை 
[யா தற்கு தளம்‌ 
௮11 1/1 - சப்பட்டை, 
சதுரடிப்‌ பிதுக்கம்‌ 
இப்பா - ௪ப்பட்டைக்‌ தரலம்‌, 
சுவரடித்‌ தாலம்‌ 
அபத - சப்பட்டைச்‌ சுவர்‌, 
சுவரடித்‌ தரண்‌ 
10௦ அடைப்பான்‌, செருகி 
இ[யாரம்ப்பத குழல்‌ அமைப்பு, 
செங்குத்து அளத்தல்‌ 
இ] உலக்கை 
| 2) பபப --ஒஓட்டுப்பலகை 
நிர்ர்ர்பத --கீறிப்பூசுதல்‌ 
உிள்ம்‌ வாம்‌ ராகவ --சந்தியும்‌ கடக்கீடும்‌ 
நிர்ம்‌ 1.00 சந்திப்‌ பூட்டு 


நிர்‌ 2]1வட்டகோமாக - மொட்டைக்‌ தாங்கு 


இரக்க 2110 
0160 109) ரகர்மாக 
இரவா 20 


காரம்‌ 
உ படரரய்சான்‌ விகிதம்‌ 
நுமை அதிர்விகள்‌ 


--முனைவாக்கமானி 


௦6ம்‌ மாஜ்௩ 


வர்ம 1ர்தர்ட்‌ முனைவு கொண்ட ஒளி 

நியியர்ற -மாசுபடுத்துதல்‌ 

மா முகப்பு மண்டபம்‌ 

011110 -பலபடிச்சேர்மம்‌ 

நியா 15210 --பலபடியாக்கல்‌ 

மிர6 மாஸா புரை அழுத்தம்‌ 

தியாவ --புரைமை, புரை அளவு 

௦40 மேராம்வர6 --இட எண்‌ 

| 2 2:11: --துூரணிடைக்‌ கை வளை 

ந௦5( நளடிர்றாம்றத --பின்‌ இழுப்பு முறை 

௦௭ம்‌] நராசாஜு. --உள்நிலை ஆற்றல்‌ 

இலரி பிளா --இழமுப்பு பாய்மை 

நீர்த்‌ -- உள்நிலை வலிமை 

இர்‌ *1016 குண்டுக்‌ குழி 

இ 5106 மாக்கல்‌ 

நிரரரரரு --மட்பாண்டம்‌ வனைதல்‌ 

ணாள --அற்றுல்‌ 

மா6025ர்‌ முன்‌ வார்த்கு 

இர௦௦௨ஊர்‌ (ராரா. வார்த்த சுற்காரை 

இர2௦௦1றரர்க10 -வீழ்படிதல்‌ 

மி60056 துல்லியம்‌ 

[2211912110 முன்‌ வனைகுல்‌ 

நரவ்க(ரத மீ _-சல்லியை முன்வெப்பப்‌ 

&021௦ஐ8(6 படுத்துதல்‌ 

நி0507781101 _பத்திரப்படுத்துதல்‌ 

05560 மீர்௦்‌ அழுத்திய செங்கல்‌ 

05௦3 124 -- அழுத்திய தகடு 

660 --அமுத்தம்‌ 

இரா 3ம்‌ _-அமுத்தக்‌ குமிழ்‌ 

இடம (௮11 _-அழமுத்தக்‌ கலன்கள்‌ 

இரவாக ரொகர்ளர்‌. -- அழுத்த மாறுபாட்டுக்‌ 
கோடு 

நாகா 1௦: அழுத்த இழப்பு, 
அழுத்தக்‌ குறைவு 

இர௦8யா6 7424 --அழுத்த வலை 

நரா 725௨௨1 --அமுத்தக்‌ கலன்‌ 

ர 21னட்மம்ற முன்‌ இழுப்பு முறை 

மரக 5லபிம்த. முதன்மை (முதல்‌) படிவு 

மவ தொட்டி 

இார்றா௨ மே --அழடிப்‌ பூச்சு 

இஸ்றர்ரத முதல்‌ நிரப்புதல்‌ 

நிரர்பபறவி 126 -முகண்மை சமவாட்டு 
முகம்‌ 
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ஜயராம] கரண்‌ 
621௨221100 
ஒர்‌ இஷா 
ஒூ]ர ஒரவர 
ஒலிர்‌ 9/2ஜ்ட்‌ 
ரோம்‌ ரர 
ஒர்(ர்நத 


ஒ௰1(1ரஊரர்‌ 
ஒ்ர20௦ 


அரிப்பு, நரிப்பள்ளம்‌ 
--வளித்தல்‌ 
சல்லடை 
-இருகுக்கடிகை 
திருகு பளு தாங்கி 
- அழுக்கு இரை 
-- அடைக்கும்‌ கலவை 
--அடுக்கிடைக்‌ கோடு 
--இரண்டாம்‌ தர திருப்பு 

விசை 
அடுவட்டுமுகம்‌ 
--மிரிவு வாயில்‌ 
-படிவித்தல்‌ 
--ததிவு 
கசியும்‌ கதி 
கமான்‌ வளைவு துண்டு 
கட்டி சேர்தல்‌ 
-சுயவெம்மை 
-சுயத்தகைவு 
--துன்பாரம்‌ 
பகுதி காய்ந்த 
--இறுகுதல்‌, 

முறைப்‌ படுத்துதல்‌ 
--நிலைப்படிவு 
--கறிவுநீர்‌ 


ஒரே 


னா 
ஒற்வரீ( 


0) ஆ ப211912 11 


ஒங்க ௫௮0 
ஒற்வா 

ஒரியா (னேர 
ஒரிய (2000௦௦10 
ஒய்யா இ 655 
212: ||। 
யய 


யி ந௦௦ர்‌ 011 


1௦௦7 11௨ 

டி 191. 
ஒபார்ரப:௨௨௦ 
ஒர்ம்‌6 7ர்னா 
ஒரோ 
101025 
ஒர்ஹிர்‌ 09154வ0௦ 
ஒள € 

1] (4: 

ஒய்‌] 

110 

ஒய்‌( 

ஒர 

ஒள்‌ 

க 18000௦ 
மரா (சர்ர்‌ 


18 
ஷர ல2 


ிறர்ற௦66 ௨0 


ஒ1ம்‌€ கேர்றன 
110௦ (வேர௦ 
ஒரர்ற 

அர்ற (17016 
1006 

(க (114 

இயர்‌ 

ஒ1ய02௨ 

ஒரிய 

யாற ஷர 
அய்யா 

இஜரிபர்‌ 

௦ 1090 
011 

ஒ011 18௨0 ஹம்‌ 
ஒட 'நிரா1௦ 
ஒவர்‌ 

016 1121௨ 


சாக்கடை 
--குத்துக்குழல்‌, 
சுழல்‌ தண்டு 
--வடிவக்குணகம்‌ 
-வழுவ குணகம்‌ 
நறுக்கு விசை 
--நறுக்கின்‌ மையம்‌ 
--நீறுக்கு இணைப்பு 
--தறுக்குத்‌ தகைவு 
--தீறுல்கு ஏற்கும்‌ சுவர்‌ 
-கொட்டகை 
--ஆட்டுக்கால்‌ உருளை 
--பலகை நிலத்தூண்‌ 
இப்பி, ஒடு 
சருக்கம்‌ 
--பக்கத்தோற்றம்‌ 
--பக்கச்சாய்வு 
--பக்க அமைப்புக்கள்‌ 
பார்வைத்‌ தொலைவு 
-சல்லடை 
துகள்‌ மணல்‌ 
--சாளர அடிக்கட்டை 
--குதிர்‌ 
வண்டல்‌ 
தொட்டி 
சாம்பல்‌ 
-கோணிய பாலம்‌ 
--கோணிய உத்திரப்‌ 
பின்னல்‌ 
பலகை 
குடு 
--ஓல்லி விகிதம்‌ 
--நழுவிடுக்கி அளவுகோல்‌ 
தகரும்‌ ககுவு 
- தழுவு 
நமுவு வட்டம்‌ 
-சறிவு 
-வடழுவத்துளை 
--மதகுத்திறப்பு 
மிதக்கும்‌ க௪டு 
வீழ்ச்சி 
எவீழ்வுச்‌ சோதனை 
--சேற்றுக்‌ குழம்பு 
--மேல்‌ விளிம்பு 
--பனிப்பளு 
-மண்‌ 
--மண்‌ இயக்கவியல்‌ 
--சூரிய நேரம்‌ 
--தஇண்மம்‌ 
--பீடத்தட்டு 


எனவ தவத வைக அவையவை, 
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ஒரம்‌ ௦110. 
யய 0112 
றவற 

றவு 

ற 20102 சேர 


ஒற௦௦1140-ப1௦0 

௦01 

ஒற்‌ 

ற 

ட) 01:43 

றர நர 

றகர 

ஒறார்பத 

ஒறார்றத ய்ய 

ஒர்ஹ்ரிர்பரு 

ஒர்ஹ்ரி/சலர100 

5182௦ 

182௦ நமா 

1211025௦ 

ஒர91)0114௦ 

ஒர்ஹுர்‌ 10௦ 

ஒ$௨02 4 

ஒர வு0ர்ப2 1/276 

(௮1106 

ஒர்க(ம்௦ வி] 
மள்னாம்பக(6 

ஒர்ஷா101; 

4001 

5 

ஒர்‌ 

ர்றேற£ம்‌ 


ஒர்‌ றற 6ம்‌ 1/0 021101. 


௫111110265 
ஒிரிமத நிலம 
ஒர்‌0௨06 40171: 
ஒட 1௦ 
ஒர்ரகர்டு 

ஒர்ரகர்க நா ாஜு 
ஒர்ரவிற (௨12௦ 


ஒரரத்ப 1 வாம்ரம்ம 


இர்ரஎர௨ 
இர 
ரோ 
(7655 


ஒய-ே1௦8] 


--இண்மக்கரைசல்‌ 
--ஆழங்காணுதல்‌ 
இடைவெளி 
_.தாவகலம்‌, திறவைதூரம்‌ 
--உரியதொய்வு, 
உறிய ஊளர்வு 
--மதேவை அளவுகள்‌ 
மாதிரி 
--வேகம்‌, விரைவு 
கோளம்‌ 
ட்ப 
-டுவள்ளக்கால்‌ 
-- விரிவு 
--வில்‌, நீர்‌ ஊற்று 
--வில்கெழு 
உறுதிப்பாடு 
--உறுதிப்படுத்துதல்‌ 
கட்டம்‌ 
-கட்டநீர்‌ உந்தி 
படிக்கட்டு 
தாங்கு தரண்‌ 
நிற்கும்‌ குழாய்கள்‌ 
-தரத்திட்டம்‌ 
--நிலையலை 
-நிலைப்பியல்‌ 
நிலையியல்‌ நிர்ணயம்‌ 


நிலையம்‌ 

எஃகு 

--செங்குத்து 

படி 

--படிமேல்‌ படி 
படிமுறை அடித்தளம்‌ 
விறைப்பு 
--அசைவிலாக்‌ குட்டை 
--தேக்க ஏற்பாடு 
--இழைகோடு 
விகாரம்‌ 

விகார ஆற்றல்‌ 
-விகாரமானி 

விகார கெட்டிப்படுதல்‌ 
படுக்கை 

இற்றுக்கோடு 
வலிமை 

--தகைவு 





1695 மேராகா--தகைவு குவி 
11695 நிரறய --தகைவு பரவல்‌ 


இராமர்‌ 
இய-( ரராகவ] 


--குறுத்தடி 
--தீழ்பிறழ்நிலை 


படவே 


1112 
இருற்நபா5]101௨ நீர்ர்த௦ 
இயுறமரஏர்ரட 


ஒற்‌ -5௦/॥ 
இயற்தர்‌கர்மமர 
ஒய்‌ -இரய0ரமா௦ 
ஒரம்‌-**கரு 
யரர 
101108. மி]ற6 
விறுப்பு 

இயற 

றர ரர்‌(10வி 
யன ௮95226 
மற ரற061110ய 
ஒஙறரே 9011௦ 7 60்ரர 


யுவா ப0ரமா௦ 
அப்றற?095௦ம்‌ 
ஒமறறா௦5501 ன்‌ 
இங்ாரீச0௨ 1௧2 
இயார்‌ 20௨ நபர வதர 
இறுாரக௦௦ 5100௦ 
இயா120௦ 1] சொகர்டா 
ஒரா10௨ 76004 
ஒறாறயக 

ஒராற1ய6 வா 
ராறு 

ர டட 
ல்‌ 
11111] 
நற] 


--துணைத்தளம்‌ 
முழுகும்‌ பாலம்‌ 
முழுகும்‌ கலிங்கல்‌, 
மூழ்கு கலிங்கல்‌ 
“அமு மண்‌ 
-கீழ்ப்படிவப்‌ பகுதி 
--௮டி கட்டுமானம்‌ 
--தீழ்‌ வழி 
உறிஞ்சுதல்‌ 
_உறிஞ்சுகுழாய்‌ 
பின்னொட்டு 
--பாதாளக்‌ தொட்டி 
--மேம்பட்ட பிறழ்நிலை 
--மேலிட்டவழி 
--மேல்படிதல்‌ 
- ஒலி வேகத்திற்கு மேற்‌ 
பட்ட வேகம்‌ 
-மேற்கட்டுமானம்‌ 
பாதிக்கப்பட்ட 
அ பாதிப்பற்ற கலிங்கல்‌ 
--புறப்பரப்பு இழுப்பு 
--புறப்பரப்பு ஆற்றல்‌ 
அ புறப்பரப்பு சரிவு 
--புறப்பரப்பு இழுவிசை 
-புறப்பரப்பு வேகம்‌ 
உபரி, மிகை 
--உபரிச்‌ சிற்றணை 
-- அளவை, 
அளக்கையியல்‌ 
--நில அளவாளர்‌, 
அளக்கையாளர்‌ 
சதுப்பு நிலம்‌ 
எ வழு குறாய்‌ 


ரி 


1௨ம்‌ 3--மேடை வார்ப்புச்‌ 


121௦ ந/றரஜர்்‌0ா 
"1 ஐ0%0௱1௦ர 

1 உர ரா்ரு 
1வ௦ 01 

1 ஊயழர்பத ௦0 
ஹைதர்‌ 

மிஹுதனம்‌ 10 மெம்யட 
ஹராம்‌ ககம 
ஜு 

ம்தாஜன்‌ 


செங்கல்‌ 
மேசை அதிர்விப்பான்‌ 
--தூர அளவி 
தூர அளவியல்‌ 
புறப்பாடு 
குத்தும்‌ கழி 
அ ததொடுகோடு 
டுதாடுகோட்டுக்‌ குணகம்‌ 
சரிவு காற்றிடல்‌ 
அ தூரர்‌ 


--இலக்கு 


கலைச்சொல்‌ அகராதி 


43 


ரல்‌ 


ரட்ட இட்ய 


னறன 
'நளமற]24௦ 
மணகர்று 
நய 
111௨ 20116 
ந்்் 


நிக நிரம்‌ ள 
ப பப்பபப 
நராாம்றவி ராக 


1சா2௦௦ 

நார 

ந 

ஞ்‌ நர 

1 ரீர்பா6 

ந1ர்ஸ்டம்‌ 0 

1120ம்‌01/(2 

1100] 

112003 

1 ்னாாம0ற18514௦ 

1 நப096ர(10 ௪ 
12511௦ 

ரப) 10 

1 ஜயர்‌ 121001 

1மவ] கேர்‌ 

1102 

11 

1116 

1112ம்‌ இலார்றத 

ர) 11291 11 

111௦ 72௦40 

நந்தர்‌ 

நறாஷாரம்0க1 
இயாஈஷுங்ற௪ 

1ஐ௦தாகறற்ட 

நரயகம்‌0 

ராப 

101510 

2௦% 

நாரம்‌ 

1211௦ பேோப்ா0! 


]க/201019 
நரகறட1ர 


நதா பமார6 
1ாகரணாரர்‌ கோராத 


ரல 00 
1ரவரார்கவ]ந]]ர்ரரு 
(ரவீர்ரினர்‌ 


078050188ம011107 (0௦2892ை14 


--தடாத்து வழி 

தொழில்‌ நுட்ப அறிக்கை 

விறைப்பு ்‌ 

மாதிரித்‌ தகடு 

_விகுவுத்தன்மை 

--வடம்‌ 

--இழுவிசைப்‌ பகுதி 

--இழுப்பு, இழுவிசை 

--இழுப்பு அங்கம்‌ 

எனிமானகதள அலுவலகம்‌ 

--எல்லை ஓர அழுத்தம்‌ 

--மேல்தளம்‌, மேல்முற்றம்‌ 

மேற்பரப்பு, தரை 

--சோதுனை 

-ம்சாகதுனைக்குழி 

துண்மை 

--ஓலைக்கூரை 

--களமட்ட கோண அளவி 

கருத்தியல்‌ 

கொள்கை 

--டுவப்பத்தால்‌ இளகும்‌ 

வெப்பத்தால்‌ இறுகும்‌ 
நெகிழி 

--குறுக்குகுல்‌ 

-- உந்து கட்டை 

--அலை ஏற்றவற்ற கதவு 

-ஏற்றவற்றம்‌ 

நாண்‌ 

- ஒடு 

--ஓடு பாவுதல்‌ 

--மரத்தடுப்பு 

- நேர அளவு 

--நிறச்‌ சாயல்‌ 

தரை அமைப்பளவியல்‌ 


௮மேல்கரை அமைப்பு 

சூறாவளி 

சுழல திருப்பு விசை 

-ழமுறுக்குவிசை 

உது த 

சாலைப்‌ போக்குவரத்து 

--சாலைப்போக்குவரத்துக்‌ 
கட்டுப்பாடு 

--விசை வீச்சுப்‌ பாதை 

மாற்றம்‌ 

கிர்மாற்ற வளைவு 

-வதிகலக்கு கற்காரை 

இடப்பெயர்ச்சி 

--இடப்பெயர்ச்சிக்‌ குணகம்‌ 


ப பப்ப வதி 211062 பப 


நாவாடிரம்‌9வ100ட --கடத்து திறன்‌ 
1206121914 

1 ஊறகானர்‌ --ஓளியூடுருவும்‌ 

1 1மெதறரார்‌ போக்குவரத்து 

மாஹறரார்கர்ர்ற போக்குவரத்துப்‌ 
நிறுத ர்பஐ பொறியியல்‌ 


ரஹ ரொலய்ளம்‌ குறுக்கு வாட்டம்‌ 
ராஜா 1710௦ குறுக்கு நிலை அளவைக்‌ 


கோடு 
நாவலான ஸாம்‌. --குறுக்கிணைப்பு 
1 ஹர்ப்‌ -சரிவகவடிவான 
ராவர்‌ மிதப்பு 
நர்லி 10 முன்முயற்சி கோடு 
மோர்ணாதாய்வர்ர்றற மும்முனை அளவிடல்‌ 


மாலப்வி 7 
1ய0பிம்றத ரரி 


--முவ்வச்சுச்‌ சோதனை 


சொட்டும்‌ வடிகட்டி 
1ிரர்த௦றமபன்ப்௦2பி --மூக்கோண மட்ட. அளவு 
ளவ 
'1ரர்தரறுடாப மர --மூக்கோணஅளக்கையியல்‌ 
ம --பள்ளம்‌, அகடு 
1001 --பாரவண்டு 
போயா 110௦ முக்கிய பாதை 
1065 --துரலகீகட்டு 
மயம்‌6 741] குழாய்‌ அலை 
நயம்‌ ௮1 குழாய்க்‌ கிணறு 
நயா] சுரங்கம்‌ 
1மாறர்மிஞ்ர கலங்கல்‌ 
யம -விசைச்சுழலி 
நய்யார்‌ ந --கொந்தளிப்புப்‌ பா ய்வு 
நியாறர்றுத 15 தரர்பக இருப்பு ஆரம்‌ 
ம்மா 101௦ சமல்‌ மேடை 
ப்‌ 
ப1ரிர்றாலர௦ 1,0௨3 --டுறுதிப்‌ பளு 
*ப]ிம்றவர6 இம :5 இறுதித்‌ தகைவு 
றான 78௦௦7 --குடைக்கூரை 
பயற்ம்2ர்‌ ஓட்டுப்‌ பெறா 
பப பப்ப்பே அ அ அடைக்கப்படா 
17௦0 வி1 --ஓவ்வா அடுக்குகள்‌ 
ஒர்ல(2 
17 10௦றமீ௦ராமம்ர்ரு -உடன்படாப்‌ படிவு 
1700007800 ௦16௨ --படையற்ற குண்டுக்கல்‌ 
1/கர்சாற்ார்்ஐ௦ -கழ்ப்பாலம்‌ 
பீயம்சாற்மாம்‌ மார்‌ --முழுவேக்காடற்ற 
செங்கல்‌ 
பிற்‌ தா0ாா்‌ பாதாள வடிகால்‌ 
ரண்டிஷ 


மெப்கஜாார்‌ ள்ள --பாதாளச்‌ சாக்கடை 


இரத ன்த லம ட கட ட ப்பட 
டலைச்சொல்‌ அகராதி 


மாடம்‌ 


(ச) 5 பபப்பபு - -அடித்தள மண்ணரிப்பு 
170 நற்றர்ற2 நிலத்தடி முட்டு 

யம் 72லாம௦0 111௦ --கீழ்‌ அகன்ற திலத்தூண்‌ 
யமனை 7₹ள்மீமா௦ம்‌ --வலிவூட்டி குறையுடைய 
பிறப்‌] 910௦ம்‌ 7௦081 --திரிபற்ற மாதிரியுரு 
பற௦ரயவி பிணம்‌ --சமமில்லாப்‌ ப டிவு 
1]றம்01ம்‌ விரி 

1]/றர்குயப்வ! ஓர்‌ அச்சு 

ப்ரா 10 சீர்‌ பாய்வு 

பியரி நரிரர்ர 
/யம்0ாரம இொனடியா 


சீர்ச்‌ சலனம்‌ 
சீரான வலிமை 


மயர்0௦ரபபிர -தீறாகப்‌ பரவிய 
டடபார்றமர்2ம்‌ 

பிறப்‌ - அல்கு 

பிப்ர்‌ யாக --அலகு கால அளவு 

பிம்ர்‌ ரா --அலகு சத்தி 

பிறபீர்‌ $ற௦௦0 --௮லகு வேகம்‌ 

பரப்ர்‌ 53/எ் -- அலகு எடை 

(பர்வ ரீண்ர்‌ --நானாவிகத இணைப்பு 

1பிரிப்றர்ர்6ர்‌ -- எல்லையற்ற 

1பயடி0யாம்‌20005 -செப்பமற்ற 

15121௦ --உறுதியில்லாச்‌ சமநிலை 
நீப்ருமரிிர்றரர்மாட 

பறடர்கீரு 110ர மாறும்‌ பாய்வு 

1 கர்1116ம்‌ --அடுக்கற்ற அமைப்பு 

10118 --மேல்நகூக்கு 

11/41 நிரா06 --மேல்‌ தூக்குவிசை 

1/றறன 1 நு மேலடுக்கு 


(ற்கு ன்னர்‌ --நகர்ப்புற மேம்பாடு 
ிரற்காட நி கறறம்பத -நகர்ப்புறத்‌ திட்டம்‌ 
5ம்‌ வி. -0-வடிவப்‌ பள்ளத்தாக்கு 


பரிர்பு பயன்‌ 
* 
கயா --வெற்றிடம்‌ 


*/க௦பயாட ௦௦0520 வெற்றிட செய்முறை 
மோ0216 


கற்காரை 

நவிர்ய்ரு --செசெம்மை 

விர மொ்ர்ள --பள்ளநீர்த்தாரை 

விஷ மார்க பள்ளத்தாக்கு நீர்ப்‌ 
பாசனம்‌ 

*வியவர்ர்டா மதிப்பிடல்‌ 

7217௦ --கடுக்கிதழ்‌ 

3/வய௦ மதிப்பு 

*கார்ஹ்‌1௦ 170 வேறுபடும்‌ அழுத்த 

நினைவா ரோ ஊடுருமானி 
*ிலார்சார்ற மாற்றம்‌ 
3 போயம்த -டுமருகெண்ணெய்‌ 


டத ப 


3௫/2ய14 
௫ம்‌ 


௫௮௦௦௮ இிெையப்- -வேகப்‌ ப௫ர்வு 
4௦0௫ 112௧௦ 


வில்‌ வளைவுக்‌ கூரை 
ஊர்தி, வாகனம்‌ 


வேக முகப்பு 
மட்டம்‌ 

4௦விறு சீ த்றறாககர்ட அணுகு வேகம்‌ 

௦ நராளர்வ்‌ - வேக மறைதிறன்‌ 


வியப 110 வேகக்‌ குழி 

௨௨ (0ம்‌ லர்‌ தரை குறுக்கம்‌ 

421116: டுசங்குத்து 

௫ளர்ரர்று இர்பர்ர்சாத --இலை கதவு, 
அடுக்கு திறப்பு 


வர்ர ௦ 
*ரிவ1ம்மே இரரமை 


--அடுக்குத்திறப்புக்‌ கதவு 
காற்றோட்ட அமைப்பு 


*£ளுர்ப்கர்டா -காற்றுவாரி சன்னல்‌ 
ர்‌ 10௦ போக்குக்‌ குழாய்‌ 
*ளெர்மார்‌ சமய -டவஞ்ச்சுரி பாய்தடம்‌ 
நளார்யபபாசர்ன --வெஞ்ச்சுரிமானி 

ளர்‌ ஷூ கண்மாய்‌ 

3 ர்க -- தாழ்வாரம்‌ 

*ணாய்பர்ை போ்‌ செந்நிற ஏங்கல்‌ 
ணமா எடுவர்னியர்‌ 

74௨ ம0௦4 பாதைப்‌ பாலம்‌ 


ந்த டாக. துடிக்கும்‌ சல்லடை 


நிறக ஒர்த்‌. -- அதிரும்‌ கம்மி 
*ர்ந்ரகாம்0 அதிர்வு 
ந்விமோவி நரளஜு --அதிர்வாற்றல்‌ 


அரவை வி ந௦ரர --அதிர்வியக்கம்‌ 
நவின்‌ கணை அதுர்வுப்‌ பகுதி 
நம வர்ளா வ 5௧16 -- அதிர்வு நிலை 


௫/1மக10ா --அதிர்விப்பான்‌ 

௫ர்ஸா பார்வை 

710001 2511௦ மீளும்‌ பாகுப்பண்பு 
719009]. -பாகுநிலை 

௫71900105 01௦6 _-பிசுப்பு விசை 


37150008 1 4மயர்ம்‌ பிசுப்பு திரவம்‌ 


இர்ஒற்ற்ரிப்ர்ரு _..கட்புலன்‌, 
பார்வவைெெதெளிவு 


ட இரப்ப --கற்பனை பளு 


97040 புரை 

70ம்‌ இ௨(்0 புரை விகிகம்‌ 
வின்ச்‌ ஸ்ம பருமன்‌ விகளம்‌ 
7 ர்்றரு சுழல்‌ தன்மை 
*0ர்டை ம0யத சுழல்‌ வளையம்‌ 


க ப அ வட்ட ம. 4 அலிதயு 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 
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ள்‌ 
% 
9211 இகம்‌ சுவார்ப்பலகை 
வி] நாரகம்ல்‌ -துலாத்துக்‌ கட்டை 
2:11 இ11 பரப்புச்‌ சட்டம்‌ 
லால ஸ்ர --வாரன்‌ உத்திரம்‌ 
9 தாறர்றச படைத்தல்‌ ப 
ஹம்‌ நய அகுமுவு அலை 
ர ம்ள (006௦7 -தூவண அறை 
ஹன மேோர்மர்‌ நீம்‌ அளவு 


கரனை நிர்கோறாகா -நீர்ச்சம்மட்டி 
நவ நாரை நீர்‌ அளவை 


4 8்ணற௦லி --நீர்‌ புகா ஏடு 
நிரீராற்ாகா6 

கரா ஹை --நீர்‌ உறிஞ்சாத தாள்‌ 

வின்னா இருகு மரை 


கர்ம இஸட௦ நீர்‌ உணர்ச்சி 
தன ஒயோரக௦ 1 நீர்மட்ட அளவு 
ரன 1 கம்16 நிலநீர்‌ மட்டம்‌ 
கின ௫401 நீர்ச்‌ சக்கரம்‌ 

87௦ (மேன்‌ --அலைமாற்றி 

2௦ யி்‌ ராக அலை அரி மேடை. 


லா தேய்வு 
4 ார்பத 002 -தேய்மானப்‌ பூச்சு 
*ர்மாங்டி --உதவியக்கம்‌ 
வமா 0௦4 குட்பவெப்ப காப்புமுறை 
8ல்‌ -நடுத்துகடு, 

குருதீதுத் தகடு 
4 ய2௦ --ஆப்பு 
*/்த்ம்ார்மீத௦ அ எடைமேடை 
ள்‌ _-கலிங்கல்‌, சிற்றணை 
வம்ப --உருக்கி இணைத்தல்‌, 


பற்ற வைத்தல்‌ 
5/4ல்2 மேே200 --உருக்கி இணைத்த 
இணைப்பு, பற்றவைத்த 


இணைப்பு 
௮1 _..தஇணறு 
லி! நணர்கரர்ராட.. --திணறுக்‌ சுடைகால்‌ 
*்நியம்‌ .-ஈரக்குமிழ்‌ வெப்ப 
வாற உ்க(மா6 அளவை 
௫ 000 _.சடல்துறைமுகம்‌ 
ர்‌ சர்‌ --நனை பூசணம்‌ 
சமணர்‌ - நனைந்து சுற்றளவு 
ப்ப இ; _.சக்கரங்களிடை தூரம்‌ 
ஆிர்ம்ச்க கலர்‌ கறையான்‌ 
சிட்ட 1 ககற்ம்பத --வெள்ளையடித்தல்‌ 
18௦ ந]வத2ர்‌ $கோட--அகன்ற விளிம்புப்‌ பலகை 
உத்திரம்‌ 


கம்மி மாமாவ 
றல்‌ 


--ஓடுதள அகலம்‌ 
--இழுவை இயத்திரம்‌ 


10 மரப2 1201௦ 


பபப இம்டபப 
னம்‌ 1௦௨0 


-௭௬௫௬ள்‌ சுற்றுக்காரணி 


-காற்றுப்பளு 


**ரயம்‌ 06 01கஜாகா --காற்றளவுப்‌ படம்‌ 


1ம்‌ நய] 
ட்ப்ப்த:1 
12 4 வ 
இரச மேர்‌ நர்‌ 
௦௦0 அள 
பப) பதிக (| 
ணத இஷ 
ர ௦வம்ரிர்டி 


--காறிறுப்புழை 
--அள்ளைக்‌ தண்டவாளம்‌ 
-அள்ளைச்‌ சுவா்‌ 

கும்பி வெட்டுச்‌ செங்கல்‌ 
-மரக்கிடைப்பலகை 
--செயல்படும்‌ பளு 
--செயல்படுத்து ககைவு 
-அ௮அளமை 


பது அ கட உக்ர ர ரர கைக வகி 
ட லைச்சொல்‌ அகராதி 
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டலாம்‌ 

விம 

ர்வ ௦ரீ நூல] 
ரவி4்‌ 0 0்ெர்‌ 

ரவி 5-5 
01௨ 

30000 2?5 11௦ ம்யர்ப5 


க்ளோம்ர 
708180 
20116 


20106 
ட்‌ 


முற்றம்‌ 

-- விளைச்சல்‌ 
--இணற்றின்‌ நீர்வளம்‌ 
--நகிழ்ச்சி நிலை 
--நெெகிழ்‌ தகைவு 
தாங்கி 

--யங்‌ குணகம்‌ 


ச்‌ 


உச்சம்‌ 
--வானவீதுி 
-.1டண்டலம்‌ 


கு 


0 
அமில 


உ ருபாய்‌ 
துக்லியல்‌ 


-தடுநுரல்‌ 
(தேய்மானம்‌) தேய்வு 


கற்க 15 249௧௭௦௦ --தேயாத்தன்மை 


_கறாக௦ (ர்‌ 


,&ற்கர$௦ நாரயாம்ச்்ரு 
_&ராற்லம்‌ (௨௦0 


&மேம௭ர்க 1]36 
அ0்ரர்லர்௦ நப்ற்ற6 
கேர்‌ இரர்ர்‌ 


கம்‌ வேலா க 


_&ரோர10ற 
அரசர்‌. 
_கெ்றரி௦ க௦ம்‌ 
த பபிபப்‌ 

அிரிர்னா 010௦ம்‌ 
_உரீர்ளா ம௦ங்றாளர்‌ 
26 நிர்ற்ாக 
_&தர்பத 


க க பப்ப 


இர்‌: ரிரம்ககர்/0ா 
இன்றும்‌ 1,0௦1 


_பிம்றற்க!1௦ 
(ேழமு௦மய (5 
அரிவை 
ச: 11111 
_அரிபர்ற௦ ,&௦74 


௪ படிப்பது பம 


விரய 

_கரயிர்ம௦ 312016 

கம்பு] *பிறாச 

இருப்பா வரப்றரரரர்ம்‌ 
இர 


கராம்‌ 


தறுரர்ச்ப0 ளார்‌ 


றற 

அமி௨0 

இலி 

_பர்ம்0ு 

வரர்‌ ஒயிட்‌ 

்‌ தர்மினி நரறாச 
அரரரரிர்ம்வ] கும 
_இரர்டி0வ1 17௦01 
_&டற்க105 
இர்றொம்ச2ர்ம்0 
அமர்ாா241௦ 1,00௧ 


_.திராய்க்கும்‌ துணி, 
உராயும்‌ துணி 
.சார்பிலா ஈரப்பதம்‌ 
நீர்‌ விழை பஞ்சு 
-- அசெட்டேட்‌ சாயம்‌ 
--அடைடேட்‌ இழை 
--அசெட்டிக்‌ அமிலம்‌ 
-அமிலச்சாயம்‌ 
-அக்ரைலான்‌ (இழை) 
ஓட்டுதல்‌, ஒட்டற்‌ பண்பு 
--அடிப்பிக்‌ அமிலம்‌ 
ஈர்ப்பு, விழைவு 
_-தகொடர்‌ விளைவு 
தொடர்‌ பக்குவம்‌ 
_நாரிழை (கற்றாழை) 
-முற்றவைத்தல்‌ 
காற்றுக்‌ குளிர்பதனம்‌ 
காற்று அயனியாக்கம்‌ 
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படரும்‌ படலம்‌ 


*ய்னப்றத -. 


இரிர்னார்த 
1211 ிப:19.4 
நிற்ப்வ்ம்றற 


நி 2001 
16 

நி[ ஹா ]'25ர்‌ 
நிழ 

ந]லயிம[6 70௦ 
ரிம்‌ ௦114௦ 
ந நிர்வா 
[பதத பி 124 


வடிகட்டுதல்‌ 
--விரற்குறி 
-பணிதீர்த்தல்‌, 
தர்வுப்பக்குவம்‌ 
-எரிதடுப்பு 
நிலைநிறுத்தி 
அ சடர்சோதனை 
சணல்‌ நார்‌ 
--வளையுங்கம்‌ பி 
- வரை உருளைகள்‌ 
-ல்பிளைஃபிரேம்‌ 
சமல்‌ சக்திச்‌ சக்கரம்‌ 


மி௦லார்‌'ராராம்தக்தர்‌--நுரைதரும்‌ பொருள்‌ 


11004 (8016 

நரளு ட்‌ ரர 
நிரு 
ர்வு ரு ேயாம்ர 
ரர்‌ 1876 

நிரம்‌ ரர்‌ 

ரர்‌ 011 

நியா 


116௦ 


(சர 
(4௦ 1906 
ப] 
பொமர்ருத 
ோர்றம்னா 


(சார்றம்ச 
ராகம்‌ 10 உள 


மோர்‌ 

யம்‌ 011௪ 
யோட 

(ம னே. 


ஹா 

நவ்ற ௦௨5 
*2ம்‌1௦0ார 
18ம்‌ நியமம்‌ 
நாவா! 

நடம்‌ ரன 


--அடிவர்த்தி 
பிரெஞ்சுக்‌ கம்பளி 
அலைவு எண்‌ 
-.அலைவெண்்‌ எண்ணி 
- முன்தட்டு 
-முன்தாங்கி 
-முன்‌உருளை 
விலங்கு உரோமம்‌ 


இளக, உறுகு இழை 


ம்‌ 


--ஏற் திடல்‌ 
-க்குவு வகை 
விதை நீக்இ 
--விதை நீக்கம்‌ 
-சரணைக்கல்‌, 
சாணை இயந்திரம்‌ 
--சரணைபிடித்தல்‌ 
காடி, வெட்டிய 
மேலுருளை 
-குடுப்பு, ஓடக்காப்பான்‌ 
வழிப்படுத்தும்‌ உருளை 
பசை 


--இவடிப்பஞ்சு 


13 


உரோமம்‌ 

-- பிசிர்‌ 

கைத்தறி 

-கையச்சு 

..இட்டம்‌ 

கடின நீர்‌, திரைதருநீர்‌ 


ன வவ கை வளை வைகையை 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


50 


கப 
கா 1 ஷர 


ந) வாறவ 

பவர்‌ 

4ம்‌ ௦4 57 
12 (2111) 


179010 ரரப்5 
11001: 
ம்மாராம்ரிபரிர்கர்ர்0ா 
நரியாம்‌ (0ேம்ா01 
19 (104 

110௦2௭ ளர்‌ 
மநு 0]5/46 
1/900ற1ம்‌11௦ ே0மி 
19/0:0ற110ந1௦ 

ய பப்டி 


நிற எ்ராலம்‌ 8107௨ 
நராாபவர்மார்ரு 
ர்வ 180114 
றாறாகணாவ்ா 8 
நறு விர்ற எம்‌ 
ர்றுெ0:6004 
1௦01161540 


ந்௩00ற516(னர்‌ 


1111 இபப) 
நற ம்ம௦ேர்‌ மிழற01௨ 
நரோடா ஹார்‌ 


ந்ற்ரோர்ர்8] 

நிஜ ம௦ரம்ற த 
(19111 ப 
நறதாவி௩ 1056 
ம்றஜாரப்ளட் 
ர்வ $௦ர்தர்க126 


ந்றம்சர்‌ 

1௦௦1 ஜூனியர்‌ 
நீப501ய116 (201௦0 
யர்‌ ௦01௨1௦ 01 
நரம்த 


170012 


-கழூனத்தன்மை 
கடினத்தன்மை அளவு 
கருவி 
--விமுதுத்‌ தண்டு 
விழுது 
அ நனைப்பு வெப்பம்‌ 
--கண்டு இழை 
(சணல்‌ வகை) 
கலக்க 
டுகொக்கி 
-- ௪ரப்பதம்‌ ஊட்டல்‌ 
ர ப்பதக்‌ கட்டுப்பாடு 
உமி 
--ஹைட்ரெஜஐன்‌ பிணை 
-நீராற்பகுப்பு 
--நீர்சவர்‌ தொகுதி 
நீர்‌ தவிர்க்கும்‌ 
--நீருறிஞ்சும்‌ 


--முதிரா இழை 

ர -ழுதிராத்‌ தன்மை 
-ழமூழ்கவைக்கும்‌ உருளை 
எஉள்ளூட்டல்‌ 

எசரய்த்கு 
--டுவப்பத்குரால்‌ ஒளிவிடும்‌ 
--ஓமுங்கற்ற தன்மை, 

! ஓவ்வாமை 
ஒவ்வாத, முன்னுக்குப்‌ 
பின்‌ மாறுபட்ட 

இந்தியா ரப்பர்‌ 
--தரண்டிய இருமுளனையி 
--ஆலைத்துணி, 
தொழிலகத்‌ துகில்‌ 
--தொழிலகப்‌ பொறியியல்‌ 


பதம்‌ வைத்தல்‌ 

-உள்ளுறு சாயம்‌ 

உட்பொருள்‌ 

-இயங்காகத்‌ தன்மைத்‌ 
குடை 

-உள்வழி 

பூச்சி விலக்கி 

-குரையாச்‌ சாயம்‌ 

-- இடைப்பட்ட உருளை 


-இஸ்திரியிடல்‌ 


780பெகாம்‌ 


2௦02ம்‌ 
4 4௦00௫ 
௦ 10௦ 
ப(6 


ற 

இனனம 

ர்ய்ள நீ௦ய1த 

நண ௦ம்‌ நிரர்0ர்0ற 
நம்பக 

[4 ப திப்ப 
ரவ 


1 ௨0ய 

1௭2 இலா 

1], வ:௦ நியாாமக(100 
1 

1, ஜெறர்ப2 


ந்‌,கர்‌4௦௦ 

1], 00 1100 
1ம்‌ (காஜ௦ 
1,886 80 
1 ௩ 
1. 09 ]ர00ம00 
உனத எடு 
நர்ள 11 


ச 


சித்திர நெசவு 
--தாரை விரைவு 
அதாூரைத்தறி 
அுணல்‌ 


4 


_-மட்டரசக்‌ கம்பளி 
--கம்பளிப்‌ புரதம்‌ 
-.கியர்முறை கொதித்தல்‌ 
இயக்க உராய்வு 
பின்னல்‌ 
அடுவளித்தள்ளும்‌ இயக்கம்‌ 
எழுழுச்சு 


்‌, 


உழைப்பு 

-.அணிப்பட்டை உருளை 

-சரயக்குடை. 

லேப்‌ 

-சுற்றிக்கொள்ளல்‌, 
அணைவு 

தட்டி, பாய்‌ 

முகப்புக்‌ கொக்கி 

-இலைமானி 

--பிரிகுண்டு 

--தோல்‌ சுற்றிய உருளை 

பரவு விடுப்பியக்கம்‌ 

_ சமநிலைப்‌ பரவுகன்மை 

உள்வாங்கி 


1] ஷ 5 1ம்ம-லிண்ட்ஸ்லே முறை 


ம்ர்ர்ன 

ர்க 1 ஞர்‌ 
1,௦01 

த ளா 

1௦070 

1,௦00 கா 


1,௦01 1111ம்‌ 
1,௦0ற 78௨110 
1,௦086 7564 180110 
உ யம்ார்மோம்‌ 
ர்ய்ா101100 

உமா 

ர்யல்‌்ா6 


ககக பயனை க ஹன கரம் கப கக்‌ எள காக்‌ 
கலைச்சொல்‌ அசுராதி 


விதைப்‌ பிசிரிழை 
_.லிட்மஸ்‌ சோகதுனை 
-கசமையேற்றம்‌ 
-.நீள்வரை 
குறி 
--துறி துணை உறுப்புகள்‌, 
குறித்தளவாடங்கள்‌ 
--தறிநேரப்‌ பகுப்பு 
--நிள்வளையமுறை 
தளர்‌ பன்னை இயக்கம்‌ 
--ம௪கு 
_..மசகிடல்‌ ல 
பஞ்சு நாளம்‌ 
பளபளப்பு 


51 


ரிகர்மா௦ 
ர ஷ்மாஉம் 16 
[ிரி௮ர்யார்டு 


38071ம௦ற 1௩% 08 34௦0௦௩ 
நர்‌ 


--முதிர்த்த 

முதிர்ந்த இழை 

முதிர்ச்சி, விளைந்த, 
முற்றிய 


நஹ்மார் மேவீப்வ்லம்‌-முதர்ச்சிக்‌ குணகம்‌ 


நசி2ர்யார்டு 1110௨0௦௧5 
நரஷர்யரடு: நிகரா 
[ரீ 2எ௮ச710௦ 
லய வ06 11016 
[]420ஷ்௦வி 
(0110101ச்‌0ாம்ா 
ப ப இர ப 
[எய்யா ளாம 
நிரீலிர்‌ ஒறர்பாம்த 
ரி ர்சவட்ரா 
நுரரா௦ர்ச௦ம (00100 
நின்ற 001 
]ுகீ6(2111௦ மிரர்றர்‌ 


நவி ச 


பிபி ப திப்பம்‌ 
[ஜலி 


நச்ப்்னொ நிராரகம்ற 
நிசா வி (பயா 
119429 

பப 

நக்மா மேர்ளம்‌ 


-முதுர்நுண்மை 
முதிர்ச்சி விகிதம்‌ 
-டைக்கொட்டில்‌ 
செயற்கை இழை 
--இயந்திரப்‌ 
பதப்படுத்துதல்‌ 
பொறி வகை 
--இடை வரை 
--உருக்கு நூற்பு 
கார வினையாக்கம்‌ 
--கரரவினையேற்றபஞ்சு 
-மெரினோ கம்பளி 
உலோக அச்சு, 
மாழையச்சு 
--தகடு முள்‌, 
உலோகக்‌ கம்பி 
--டுமத்திலீன்‌ நீலம்‌ 
--இடமாற்றம்‌, 
நிலைபெயர்ச்சி 
--பூசணம்‌ பூத்தல்‌ 
--கனிமச்‌ சாயம்‌ 
கலக்கு 
மி 000 வ 
அடக்கு ஈரம்‌ 


நரிரர்மா௨ கற்ற - ஈரம்‌ உறிஞ்சல்‌ 


பப்ப ப 
4௦௦0௫ 

நகரா வார்‌ 

பபப நப பப 


[ஹம] லா 
்மாவி 1996 

டம ய இப்பி 
[42001௪ ௦ம்‌ 


142681௦ 37817௦ 

742281170 13௨01 

[லர்‌ ௮1௨110 

40096 

நரம 1 00 
ப பாப்ப 


_.மீளப்பெற்ற ஈரம்‌ 
--தனிமூலக்‌ கூறு 
சாயம்‌ ஊன்றி 
_.சல்லாத்‌ துணி 


[8 


_-நாஃப்த்தால்‌ சாயம்‌ 
--இயற்கைச்சாயம்‌ 
இயற்கை இமை 
_உச்சிச்‌ சாணை, 
முனைச்சாணை 
__ஊூக்‌ கதவு, தடுக்கு ஊசி 
முன்னோக்கு முள்வரி 
நடுநிலையாக்கம்‌ 
ஓசை 
-நார்த்ராப்‌ பாவு 
விடுப்பியக்கம்‌ 


இரிகம்‌ 51%. 


(01ம்‌ மிக்‌ 
(றன 


ஜெ மோன்0ி 


ஒடு ஏ(ரோ! 
றரவ(ராவி 1] உள 


8] 


--எண்ணெய்ப்பட்டு 
திறந்த, விரிந்த 
--திறந்தகண்ணி கட்டுப்‌ 
பாட்டு அமைப்பு 
--செயற்படலம்‌ 


ரெளராடி ஷா செயல்கள்‌ ஆராய்ச்சி 


ஜெர்2வி நாற்று 
இறரம்சகி0ம 
ொஜாராமம்6 51 
மரர்னர்‌வ(்0 
டி 

(05018107 


நி௨0100ர 
இர உர்லம்‌5 


நஹ பிறா 
நிஷா 

நிஉததித 

ளன வற 
நிலுரர்மே 14% 


இஎரிப்ரா1௨ $1 3 


இ1601 பேர்வி 


ஒளியியல்‌ தன்மை 
--உகப்புப்‌ பாடு 
அழுறுக்கிய பட்டு 
--ஒருங்கமைதல்‌ 
--ஆர்லான்‌ 
--அலைப்பி 


ந 


-சுப்பங்கட்டல்‌ 

(காற்று வெளி) மிதவைக்‌ 
குடை 

பட்டாணி இழை 

மர அணி, முளை 

மூளை அறைதல்‌ 

ஊடுருவல்‌ 

-பபப்ட்டைடு இணைப்பு 

--டபுபர்க்குளோரைட்‌ 
வெளுப்பு 

முழுமைப்‌ படிகம்‌ 


நினா தாமர நிலைத்த சடினத்‌ 


இிரறம௦யிர்டு 
நிர்ர 

நஇிர்விண்டத 
122211 
நரல்‌ 
நிர்ஜாளர்‌ 096 
2116 

நறு 

[உ 111) பப 
இர்ரா ரன 
121) (கால்‌ 


குன்மை 
--ஊடுபுகவிடும்‌ தன்மை 
--ஊடு 
--ஊடு செலுத்துதல்‌ 
--இணைத்தல்‌ 
நிறமி 
அநிறமிச்‌ சாயம்‌ 
--அடுக்கு 
--தார்க்குச்சி 
--தார்க்குச்சி மாற்றுதல்‌ 
--ஊடைச்‌ சுற்றி 


சாதா, சாதாரண 
(நெசவு) 

12514௦ 1051205700 --ெநெகிழ்‌ நீட்டு 

நிமமோமமி௦ 11064 --காற்றாலியங்கும்‌ 
உயர்த்தி 

நிறரய211௦ இரர்றறர்ட- காற்றினால்‌ உரித்தல்‌ 

இரச இரவிக2 --வில்‌ இழைப்பு 

நி௦4கொர்5௦ம 1 ர்ஜுர்‌ -மூனைவாக்கிய ஓளி 

நிர்‌ -பரலியெஸ்ட்டர்‌ 


தத்த த தவல அறிபபத பப வடை 
பூ சையித்‌ அகராதி 


32. 


1211 1129 
1211031200] 
51054௦ 1௨5 
நிரா விஹ் 
நிரவ/(09௦ 1௨01 
மர்ளாரவ1 ஜு 


நஇிராள 1,௦0௯ 
இரவிம்‌10811௦0 
இரஞூ$மாக 

இர ஷலம இர 
! 21:01) 342209] 
இற்ற 
இரர்ராவரு 2] 


நிய்மகாரு ரப ப்பா 
221 11/11 
இிப்றர்பத விர 


26110 

--பலபடிச்‌ சேர்மம்‌ 
--பலபடியாக்கல்‌ 
--உரமேற்றிய இழைகள்‌ 
பீங்கான்‌ 
பின்னோக்கு முள்வரி 
-உள்ளாற்றல்‌, 

தேக்சுநிலையாற்றல்‌ 


விசைத்தறி, மின்தறி 
மான்‌ வனைதல்‌ 
--அழுத்தம்‌ 
- அழுத்த உருளை 
--அழுத்தக்கலன்‌ 
எமுகுன்மையான 
முதற்சுவர்‌, 
முதற்படலம்‌ 
முதன்மைச்‌ சுருள்‌ 
அஅச்சேற்றம்‌, அச்சிடுதல்‌ 
அச்சு உருளை 


இடடம்ப௦(ர்ம உற்பத்தி முறைகள்‌ 


(எய்ப1। 


பீ “உற்பத்தி 


மிர௦பப௦110ம 7]8ாண்த- உற்பத்தி திட்டமிடல்‌, 


நார யிலே 
நிரு 111016 


இியி/ஷு நற 
1 10/71:1/1/1/] 


மெயஃர்டு 
பெவிப்ரு மோேர்ரி 


நர்ஸ்‌ 


ந$ஜாகு 5111 

ஷு 

*%2000 
]₹0200172 மிட 
112911211191) 
௦௦0 ரத 


௨00: ௨௦1றத 701 


ந:௦௦0 

௦௦0 மேபாழ்‌ 
6௦0 ஒற௨௦௨ 
நி௦வி]நர 


பொருளாக்கத்‌ இட்ட 
ரிடல்‌ 
எசெலுத்தம்‌, செலுத்துகை 
புரத இழை 
க ப்பிவகை 
-துகளாக்கம்‌, பொடித்தல்‌ 


9 


-கதுன்மை, தரம்‌ 
--துரக்கட்டுப்பாடு 


£ 


-பற்கழற்றி, 
பற்கழற்றியும்‌ சுழலியும்‌ 

கச்சாப்பட்டு 

௬ இர்‌ 

ரேயான்‌ 

-.வினைபுரிச்‌ சாயங்கள்‌ 

அ.மறுவெளுப்பு 

பதிவுசெய்தல்‌ 

அ இசைமாற்று உருளை 

பன்னை 

பன்னை எண்‌ 

பன்னை அகலம்‌ 

-அதிததலி 


702 


நிக 

மத நாவா 

ற வாம்ரத 
௦0 இரகம்‌! 
௦012 
00 ர்டீரி்‌ 
01 

நள 1 கறற 
1 நரர்ரர்க்ற 


௩011 3 11றற௨26 
ன 500 
011 இ்ப்றறர்றத 


1011௦7 7/எ்ஜ்ப்க்த 
₹0ற௨ றர 


ஒவ 1 1்ப௨0௨ 
ஒரோற1௦ 

இவிரு 

ஒரெயார்ற2 

இள்ஊ நிபிரரர்ரத 


ஒ6௦௦௧08ா3 7/௮]1 
ஒம்‌ 

இம்‌ ராமா 
016026 
ஒஸ்‌ இற 
இறர்ள நு 
ஒ6((102 
ஒங்க4 

[1௦0 
ஒ11200102 
இறா 1 மரா 
ஒயர வ பபீர்றத 


இப்பர்றம்‌ ரர்‌ 

இரப்ப ௨20 

இ்ப((16 10% 

ஒற்யர்ப12 (ரேவ 
1,௦௦1 

இற்பர்(16 நந6 

இர்யர்ர்‌1௨ ம]ரறத 

இலயர்‌(16 (மேம்‌ 

1111111141 

இயம்பி 1,௦௦0 


கலைச்சொல்‌ அகராதி 


வளையம்‌ 
--தூற்பியந்திரம்‌ 
-முூதிரவைத்தல்‌ 
--அசைடயும்‌) தண்டு 
-குலுக்கம்‌ 
-ஆடுதண்டு 
-- உருளை 
உருளையின்‌ சுற்றல்‌ 
உருளை அச்சேற்றம்‌, 
உருள்‌ அச்சேற்றம்‌ 
உருளை வழுக்கு 
உருளை தாங்கி 
-.உருளையினால்‌ உரித்தல்‌, 
உருளை உரறி(ப்பு) 
-.உருளைஎடை ஏற்றம்‌ 
--கயிற்று ஒட்டம்‌ 


ஷ்‌ 


_ உப்புப்‌ பிணை 
மா திரி 
--செதிள்களைய/டைய 
--அழுக்ககற்றல்‌ 
திரை அச்சிடல்‌, 
சல்லடை. அச்சு 
இரண்டாம்‌ படலம்‌ 
விதை 
--விதையிழை 
இட்டு 
--பாதி திறந்த 
அனுப்பும்‌ சாவி 
--இடைத்தாூரம்‌ 
-சுழல்தண்டு 
--நூற்கூரை, புணி 
--நூற்கூரை அமைப்பு 
குறுகிய வரை 
---துண்டாடல்‌, 
கீற்றுகளாக்குதுல்‌ 
சுருக்குப்‌ பொருத்து 
சுருங்குதல்‌, சுருக்கம்‌ 
நாடாப்‌ பெட்டி 
நாடா மாற்றுத்‌ ததி 


நாடாகத்‌ துளை 
நாடா வெளியேற்றம்‌ 
--நாடாத்‌ தடுப்பு 
--ஓடம்‌ ராக்கெட்‌ 
--ஓடமில்லாத்‌ தறி, 
நாடா இல்லாத்‌ தறி 


53 


ர்க (சேர்யம்்றத 
ட) 1)11/21/11/ 
12௦ 

ஒர்சர்றுத 

ஒர்சர்றத 011 
123 

ஒரு ௫0ம்‌ 
123. 

இப்ன 

ஒம்‌ கேர்ங்ள 
றவ? 
5010 

இறரீ$ 21 
ஷரரீர்ரம்றத 
டய்ரிம்பரு 
௦11௨ (0140 
ஒரர்க்றத 

௦௬ 50% 
அறிம 
றயிம்‌ ௦1 
ஒறர்றம்‌[௧ஐ௦ 
ஒற்ற 6 


ஒறர்ராம்ற 
வறர்ாராம்ரள ரத 
அறாம்மத மருகி 
ஒறா001064 11016 
றம இரம்்றற 
இறா 3௫700 
ஒருய6சர்சத 7011 
ஒ$்ஜம்‌ 
ஒர்வமறர்ா2 
இர்வர6 106 
ஒர்வற12 ந, வஜிர 
1௭௦1 

211௦ நிரப்பு 
ஒர்‌ ஜ(1௦ ]71௦1101 
$௦ாய 

(லாம மாமத 
ஒர்வோயிறஜ 

ஒர்‌ றர்ப ஐ 

ற பெெள 
ஒர்ர்பே ஒ1ர்ற (மோ76 
ஒரிற்யம்றுத 

ஒர௦௦ பிரவ 
ஒர0ற 18011௦ 
ஒகர 

இர்ரவிற 

்ஹ 

1288 


512 


எபக்கவாட்டுசி சாணை 

பிசிர்‌ நீக்கம்‌ 

குஞ்சி 

--கஞ்சியிடல்‌ 

குஞ்சி உருளை 

அப்டமரம்‌ 

அபடமரவாள்‌ 

சீலை 

-இழைப்புறி 

--முடிச்சு குடுப்பான்‌ 

சுருண்டு கொள்ளல்‌ 

சவுக்காரம்‌ 

-மென்னீர்‌ 

டுமன்மையாக்கம்‌ 

-கரைதிறன்‌ 

கரை பஞ்சு 

வகைப்படுத்தல்‌ 

-குஞ்சித்‌ தொடர்பு 

--முள்கொண்ட 

-முூள்ளுருளை 

--௧இர்‌ எண்ணிக்கை 

நூற்புச்‌ சல்லடை, 
துளைமுகப்பு 

_நூற்றல்‌, நூற்பியல்‌ 

சுழலும்‌ நூற்பு வளையம்‌ 

அபாய்சருள்‌ எடையேற்றம்‌ 

எதுளைப்பட்டை 

--நூற்றுப்பிணைத்தல்‌ 

--நூற்ற ரேயான்‌ 

மிழி உருளை 

--தாங்கி 

-..மூத்திரையிடல்‌ 

--வெட்டிடழை 

--இழை நீளம்‌ 

கஞ்சி, தரசம்‌ 

நிலை மின்சாரம்‌ 

நிலை உராய்வு 

நீராவி 

--நீராலியால்‌ அழுத்துதல்‌ 

--நீறாவியேற்றம்‌ 

-ஊறவைத்தல்‌ 

-படியமைப்பு சுத்திகரிப்பி 

எாட்டு- ஒடு வளைவு 

தைத்தல்‌ 

--இழைச்சாயமேற்றல்‌ 

--நிறுத்தியக்கம்‌ 

_ பூரி 

.விகாறம்‌ 

அவர்‌ 

--இறுக்குவிசை, தகைவு 


இரள்ட்‌ க 


ஒரார்ன்‌ --இழுவை நறவம்‌ 
ரப --அடிப்பான்‌ நாயகர்‌ 
இர்ர்றறன --உரிப்பான்‌ 
ஒரரர்றறம்ப2 உரித்தல்‌, பறித்தல்‌ 1ர்மமரரட பி] 
1100௦50006 இணக்கவேகங்கா ட்டி மற்ற 
ஒருர்ர்ம. உறிஞ்சல்‌ நறார்ர்றுத இஜர்‌ 
ஒயு௦101 11ம்‌ --உறிஞ்சிமுகடு, 
உறிஞ்சி உயரம்‌ 11560௦ 
ஒவிறற்ரஃ(10 -சல்‌ஃபோனேட்‌ ஏற்றம்‌ 1 (சேர்யம்ற 
பபப கந்தகம்‌ 110780 1 மற்‌ கய்‌ 
ஒரம்றற்மா 09௦ கந்தகச்‌ சாயம்‌ 10510 மீகா 
ஒய7௨௦௦ மேய்டி -புறப்பூச்சு மாகாடிர்ளா்‌ 
911 துருத்தி *புயப்பரமரர்மா 
ஒத பள கோம்‌ --ஊசற்கோல்‌ மாரவிய்பத $7௦0% 
(ர்க்‌ அட்டையுருளை 1ரடறகாளுரே 
ரர்‌ -சுற்றிணை மாலாடான5௦ 94/௦6 
ஒருங10௦410 நிர06 தொகுத்த இழை, ஹராமா 
செயற்கை இழை நார்‌ 
ஒநுாம்௦(12 56 --செயற்கைப்‌ பிசின்கள்‌ ப்ப 
ஒா(11௦110 8ம்‌ --செயற்கை ரப்பா 1மற்யீலா ஹார்‌ 
94 கிரண்‌ --அமைப்பு பகுப்பாய்வு ர ய்ப 
ரய்பி 
நளம்ற காரக 
ர ய றை 
நரச 


1௮1 பறவை இழுப்புச்‌ சாதனம்‌ 
ரஸ பற மமம்‌ --இழுப்பியக்கம்‌ 


வட பறாளை -இழுப்புருளை 

ரி 127) 0. சரியும்‌, கூம்புகின்ற 

நஹ்றல்‌ --இயக்க வழங்கி 10-14௦௦% 

ல _இழிசல்‌ (102 (ஷேம்பத 

கார்த்‌ கரைப்‌ --இழிவலிமை [ரமிரர்ஸ்டர்‌ 0௦10 

1ஊாற1216 --அசுப்பலகை, ஆசுத்துட்டு ட்‌ 

ரண /5 பிடிப்பான்‌, பற்றி, [பரப்பி 1௦0ாய 
ஒரத்துணிபற்றி பிரம்ர்சரார்ரு 

ஸரி டிம்‌. --இழுவிசைத்‌ திறன்‌ 

னைத  -இழுப்புவிசைதாங்க, பீற்‌ (00 
இமுவிசை தாங்க 158116 966 

பப்டி 2) --இழுவிசை உருளை 

நன்ன இறுக்கம்‌ ஏற்றி 

நி ஞ்ரே --சோதனைப்‌ பொறி 

மயி பேளடரு துல்‌ வேதியல்‌ 

ந ர்ரிட நிநாக --துகில்‌ இமை 

மிய/6 ம்க்‌ --நெசவாலை, ந ஹர்கப் 
பஞ்சாலைக்‌ தொழில்‌ எர 1956 

நி ஜெய0116 நிந்நு வ்ரே துகில்‌ இயற்பியல்‌ 37221௦ 104௦ 

116 5௦ஹ துகில்‌ சோப்பு 2201421016 றாக 

11116 7௦00010097 --துகிலியல்‌ வள்‌ 


போம்வெவ்டி தரம்‌. --கெட்டிமை ஆக்இ 
நர்ம்றார்றத கதளர்‌ -மலிவூட்டி 


லைச்சொல்‌ அகராதி 


ரமாக 10) வரரா 


128௦0 மிகாரரம்பஜ 


நூல்‌ 
--இறுக்கவிசை, 
அமுக்கவிசை 
வீச்சுப்‌ பட்டு 
--மென்னிறம்‌, நிறச்சாயல்‌ 
--டமன்னிறம்‌ ஆக்கி, 
சாயலாட்டி 
--இழை, இழையம்‌, இச 
-உச்சிச்‌ சாணை 
--மேல்‌-கால்‌ ஆடை. 
-முறுக்குச்‌ சட்டம்‌ 
எபெயா்ச்சிச்‌ சமதிலை 


--பின்வளை, பின்‌ கொக்கி 
--அடிமை, ஒளி ஊடுறுவல்‌ 
-குறுங்கற்பொறி 
_.மாட்டுதல்‌ 

தூசு 

்குவித்துணை 
-குழல்துணி 

-இசைப்பு, இசைவு 
டுவில்‌ 

--இரட்டைக்‌ கலை 
--இரட்டைத்‌ திறப்பான்‌ 
--திரிப்பு, முறுக்கு 


([/ 


-0-கொக்இ 

--கழ்மூடி 

இர்வுப்பக்குவப்படாத 
பருத்தி 

நிறை ஊடைத்தறி 

அ ஒருமை, சீரான, 
ஒரே மாதிரியான 

அமேனாட்டுப்‌ பருத்தி 

அடுவண் கூளம்‌, 


பயன்படுகழிவு 


க்‌ 


மாறுபாடு 
-தொட்டிச்‌ சாயம்‌ 
தாவரச்‌ சாயம்‌ 
--தாவர இழை 
சூரியகாந்திப்பட்டு, 
வெல்வெட்‌ 
--அதிர்வு ஒடுக்குதல்‌ 


102 


ர்க 
நய்ஜ்ய 17௦01 


9150051137 
ரர்‌ 


2] 

ற இம 
பூச: 

வாற மிரரர்‌௨0ர0 


நாற இந்ற 01௦௦ 


*லாவீராாா 
ரன மித 


4 

9 வாங்ற2 
ல்‌ 
ட்ப 


--வைக்கார இழை 

..-கன்னிக்கம்பனளி (௮) 
பண்படாக்‌ கம்பளி 

--பாகுத்தன்மை 


சுழிப்பு 


௫4 


பரவு 
-பாவுத்தண்டு 
பரவுசற்றல்‌ 
பாவு காப்பியக்கம்‌ 
பாவு நிறுத்தியக்கம்‌ 
-- அலைவடிவம்‌ 
_..நனையாத்தன்்‌மை, 
நீர்‌ ஒட்டாமை 
தேய்மானம்‌ 
-நெசவியல்‌, நெசவு 
-- இழை வலை 


தனு, களமடை. 


டவ பதக்‌ ப டடம 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


வீட மேட்ள 
இ வீர்‌ இில்‌௦0்‌0ா 
வ நரா 


** வீ 10% 
நர மம்ளா 


ரவி ியெறறார 
ந8்லாம்ளா 
4 வ்ஹ்ப்பா 
௨ம்‌ ம'5ய்ம05 
௫2 இறர்றாம்றத 
நிர்‌ மா ர்றரார்‌ 
பம தனர்‌ 
*$1ப்ர்ணம்பத ,க்சனர்‌ 
ப்பத்‌ 2 ப 
ம்ம்‌ இம் 
"ிறோ 
ந்த 
ம்மா 
916 நிய்ர்‌ 
4001 நிரர்பர்ராட 
001 இறம்மாம்றத 


98௦01 கறர்மாம்ரத 


-அஊடைவெட்டி 
.ஊடைத்தடம்‌ 
-ளடை உணர்கவை 
தடு உணர்‌ இயக்கம்‌ 


டு தரும்‌ பொறி 
யமைப்பு 

- ஏடையேற்றம்‌ 

ற நிலைப்புத்‌ தன்மை 

--ஈர நூற்பு 

--சரப்பக்குவம்‌ 

-நனைப்பூட்டி 

அவேண்மையாக்கி 

டுவண்கூளம்‌ 

அகடனப்பட்டு 

-நூல்கூற்றி 

நரல்‌ சுற்றல்‌ 

முறம்‌ 

முள்‌ மூனை 

கம்பளி அச்சேற்றம்‌ 

கம்பளி நூற்பு 


த்ஷ்ட்ர்சூர்தம்0ா 


கமாசர்கரர்ற 
அபிராமி 


அிப0ியர்‌6 ஒ௦லி6 

அறிவாம்‌ 28௦ 
நணறளகர்பா6 

ளர்‌ 

ச 011120 


31050100௦0 
அற்க0்‌ 
&00050ரு 
&௦0ொரயவ110ா 
ஆர்ம்‌ 02௪ 
(91 இ*1 1 
00௫ 


_ஆரொரோெபிவரார்‌ 
ஆரொர்ரகர்ர்0ு 


,ஆ௦1ரகரர் நேனு 


_&ெ்ரகர்00 


இகரம்‌ நேலாரேவி 


போய்க்‌. நமிராவங்ங்பவட 


வேதீப்‌ பொறியியல்‌ 


சுருக்க வடிவம்‌, 
சுருக்கக்‌ குறியீடு 

--இயல்பிறந்த, 
முறைபிறண்ட 

--தனிஅளவை 

--தனிச்‌ சுழி வெப்பநிலை 


_ உறிஞ்ச 
அ உட்கவரி, 
உட்கவர்பொருள்‌ 
-உட்கவர்தல்‌ 
சுருக்கம்‌ 
--துணைக்கருவி 
இரட்ட 
-அமிலமுட்டை 
--அமில மதிப்பு 
--அமிலத்தன்மை, 
அமில எண்‌ 
-அமிலமாக்கு 
-இளர்வுறுதல்‌ 
--கஇளர்வாற்றல்‌ 
--இளர்வுற்ற 
--திளர்வுற்ற கரி 


4,0117707 0-ம்‌ கிளர்ச்சிக்‌ கெழு 


ம்போர்6 
உ ப 
கிரஹ 


சேர்ப்பான்‌ 

--இட்டும்‌ பொருள்‌ 

--வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா 
மாறாவெப்ப 


ஆப்வ்க(4௦ வ்‌ -மாறாவெப்பமுறை விரி வு 
ஆர்்2்211௦ றக மரறாவெப்பச்‌ செயல்‌ 


&ே0ாளார்‌ 
090080 


மணி 
பரப்புக்‌ கவர்வான்‌ 
பரப்புக்‌ கவர்ச்சி 


கேப்‌ ரரி --பரப்புக்கவரா்ச்‌௪ நிலைப்‌ 


&0501ற (மர்ம 
ரகர 
&ளார1௦ 
௩00801 
அரிழிரப்ர்ர 
அஜணர்‌ 
&ஜஜுவல(0௩ 
&2ஜாலல(6 
&ஜஜு6௨1176 
சி]யர்ச்ர்கக(1௦ம 


*ழர்ர்கர்2ம்‌ 7 69வ 


ஆதர்ர்வர்்0ை 
கிரக 
&றா௦ரளார்வி௦ 


பண்பு 
பரப்புக்‌ கவர்திறன்‌ 
எகரற்றூட்டம்‌ 
--உயிர்வளிவேண்டுகிற 
-தூசுப்படலம்‌ 
ஈர்ப்பு 
செயலி 
இரட்ட 
--திரள்‌ 
-இரள்‌ பாய்ம 
நிலையாக்கல்‌ 
அ இளறுகலன்‌ 
--இளறுதல்‌ 
-திளறுவான்‌ 
--விவசாய வேதிகள்‌ 


பவட ட அனகை டட பட்ட்ட 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


அரா ஷல்ர்ள 


அபர ரேர்‌ 
அமர (ர்ந்த 


அாடிற்ன 

அம்‌ நி ரிரியா்ர் 
அர நியாற 
கயிீபபிறா௦ நதா 
அபிம௦0ற௦ 


அபிர0ரா0றர 


அிர்ரு 

(ம பப 
அமாம்றவர்ர0ா 
அிறாராடரப்வ௦வி 
அரா௦ரறம் 0 
பாற 0ரனர்‌ 
அறாறரர்ர் வர்றா 
அபருவ௦ரபசர்ம்‌ 
அறி 
அபாம்குபோர்ம்ே 
கறம்ரும்0ஙடி 
அம்ரா! டும்‌ 
அிமம்ரா 


அம்மார்‌ இபாரிகர்ஸார்‌ 


ட்ப படு 
1றியிள 


அறுறரபிவா 5$ற௨௦௦ 


அற௦040 நார வர்றாளர்‌ 


க ப 
அருரொயவிரயட 
அருர்ர்டாக0116 (087 
சிபரார்ற்‌1017௦ 
அரார்ர்ம்டர்‌6 

1 11112242 
கிபா(1்0ரயிர்போர்‌ 


தீறார்ர்‌10ஜார்ர்ககா 


அரி] ய்றுர்றஜ க ஐன்‌ 


அறபா (4௦ 
அறறவானம்‌ 
அறறார்வார்ற 
ஆடும6வ8 


00605 ந வதர்0ு 


௦ 


இரக நிரிள்6 


--கரற்றால்‌ வகைப்படுத்தி 
காற்றுப்‌ பதனாக்கி 
காற்றுப்‌ பதனாக்கம்‌ 
காற்று, உலர்த்தி 
-காரற்று மாசுபடுதல்‌ 
காற்று இறைப்பி 
--காரமண்‌ உலோகம்‌ 
-புறவேற்றுமைத்‌ தனிமம்‌, 
படிக அமைப்புமாறிய 
கதுனிமம்‌ 
--புநவேற்றுமை, 
படிக அமைப்பு மாற்றம்‌ 
- உலோகக்கலவை 
--இரசக்கலவை 
-அஅமைனாக்கல்‌ 
-- அம்மோனியா சேர்ந்த 
--படிகஉருவற்ற 
--ஈரியல்புள்ள 
டுபருக்கம்‌ 
--உணர்வு அகற்றி 
பகுப்பாய்வு 
_.நீரிலி 
நீரற்ற 
--விலங்கெண்ணெய்‌ 
-ழுநரயனி 
--நேரயனி பரப்பு 
வினையுறுத்தி 
அதஇசைக்கோரியல்பில்லாச்‌ 
சுழிப்பு 
--உள்ளிடைப்‌ பரப்பு 
அதேநேர்மின்‌ செயற்பாடு 
--நேர்மின்வாய்‌ 
- ஒழுங்கற்ற 
--அனல்மலி நிலக்கரி 
நுண்ணுயிர்‌ எதிரி 
முறிவு மருந்து 
-உறைகுல்‌ தடுப்பி 
--ஆக்சிஜெனேற்றத்‌ 
குடுப்பான்‌ 
--எதிர்மடக்கை 
--உறிவு தடுப்பான்‌ 
--பரைதடுப்பான்‌ 
--தோற்ற 
பயன்பாடு 
தீர்‌ கலந்த 
-நீராவியழுத்தம்‌ 
வில்‌ 





காளிமார்க்‌ மறன ஆர்க்கிமிடீஸ்‌ எண்‌ 


காகி நர 


பரப்பு மானி 


கரரற்றேர்பத $30ெ2ம்10 


கராற்ளம்பி நஙு --அர்ஹினியஸ்‌ சமன்பாடு 
ஆற்‌ 5௦5108 . அகுல்தார்‌ 
ற்‌ சுரம்பல்‌ 
டறற்விர்‌ --புகைக்கீல்‌, 
கருங்காரை 
ஆம்ரா019615 --வாயுவிரவற்பிரிவு 
ஆர்றா05ற1101௦ -வளிமண்டலம்‌ 
ஆர்ம்‌ நரன -அணுஆற்றல்‌ 
ற்றாயர்சக110 அநுண்துவலையாக்கல்‌ 
_இற்டாாப்தனா --நுண்துவலையாக்கி 
கர்ரரலப்ற ரேோரற௦ ர்க்கும்‌ குறுக்குக்‌ கரை 
ஆர்வலர்‌ --அார்ப்பி 
ஆர்ச்ரர்சம்0ா நிரம்பி -- உராய்வு ஆலை 
அமுஜமா --துரப்பணம்‌ 
_அிஙுுர்ரம்‌1௦ கவி --ஆஸ்ட்டெனைட்‌ துரு 
426] ஏறா எஃகு 
_ஆறர00276 உயர்‌ அழுத்தக்‌ 
கொப்பரை 
_அரார்டி௦வர2] 37564 -தன்வினையாக்கி 
ப்பட தன்னியக்க, 
தானியங்கி 
கற்பவர்‌ மோடி - தானியங்கிக்‌ கட்டுப்பாடு 
_அழுர்டுர கரா --தன்னியக்கமாக்கல்‌ 


--உடனுள்‌ பதன்படுதல்‌ 

தானே ஆக்சிஜென்‌ 
ஏற்றும்பொருள்‌ 

கிலுவி1]கார நற்றாள்‌ -துணைக்கருவி 

அரப்வி 11100 'நியாந்ம்ம௦ அச்சு வழியோட்டச்சுழலி 


ஆப்த மோர்பத 
அர யிர்காம்‌ 


ப்லி 1,௦௨ம்‌ --இருசோ ட்டப்பளு ட 
இருப்த! ]ி்டர்றத --ஊடச்சுக்‌ கலப்பு 
94 அர: 1| --இருசுப்பளு 
_&20011016 --கொதிநிலைமா றிலி 
_&2௦010ற1௦ ரீமா: --கொதிநிலை மாறாக்‌ 
கலவை 
& 
நி௨௦ நரி்ம்றத - எதிர்கலத்தல்‌ 
$$௨0% 1011௯௦ --எதிர்கலப்பு வினைகலன்‌ 
இவர தடுப்பு 
ஹீ ரள _தடுப்பிட்ட ஒங்குகலன்‌ 
33௨28656 கரும்புச்‌ சக்கை 
1411இல்‌ ப 27 சமையல்‌ சேடா 
நீ வகா௦௦ --சமதிலை 
ல நறும்‌ குண்டு ஆலை 


வற்று நரன --பேன்பரி கலக்க 
இலாரோசா1௦ 10ரப்மா--காற்றழுக்கச்‌ சமன்பாடு: 


ஙணார்ள --தடை, அரண்‌ 
[256 காரம்‌ 
ஷம 51௧௪ கதூாரக்கசடு 


சலைச்சொல்‌ அகராதி 


37 


இந்ந 
மீக/்ட்ரு -காரஎண்‌ 
மிக்‌ ௦010 கடை வினைகலன்‌ 
நகர்‌ வது 
மகர்‌ றாக. -ஈடுமுறை 
நிகி தாட்டி 
இ வார்‌ 
நீள்‌ வர்மு மிகச்‌ செய்தல்‌ 
$ள! 52041௦ அடுபர்ல்‌ சேணம்‌ 
இரவா ஒ௦70/4௦0 --இருமைக்‌ கூட்டுக்கரைசல்‌ 
இரத்லா 100 எபிங்காம்‌ பாய்வு 


இர்௦ன்ணர்பவி 0:2௩ உயிரிவேதிகளின்‌ 
பினாமி ஆக்சிறென்‌ தேவை 


1101021021 $ஈ00886 --உயிரியல்‌ வினைமுறை 


211112) அபுபட்ரோலிய வண்டல்‌ 

இரர்யாம்5 மே௨1॥ -புகைமலி நிலக்கரி 

20% நீரு கரும்பொருள்‌ கதிர்வீச்சு 
இிகர்ச்கர1ரெ 

ந!௨௦% மஹல்‌ --கருநிறமி 

நரக சேய்ன பிளேக்‌ நொறுக்கி 

ந185 1100௭௨௦௦ --ஊதுலை 


இரஷ்ய --வெடியால்‌ தொறுக்குதல்‌ 
இரவரம? ளார்ள வெளுக்கும்‌ தூள்‌ 

1212 11/2 _- கலப்பான்‌ 

இரளைய்ாத கலத்தகுல்‌ 

$100% 1918தாகாா _- கட்டவரைபடம்‌ 

ரான ஊதி 

3/0 நிற6 ஊது துருத்தி 

1012 -- கொதிகலன்‌ 

நீரி ரகர --போல்மன்‌ சாறிறக்கி 
இலம்‌ 10/௦ --இணைப்பு ஆற்றல்‌ 
ஸம்‌ இதை பிணை வலிவு 


பிணைப்பு இயல்பு 
பான்டின்‌ தொறுங்குதல்‌ 


நிறப்த நாற்று 
45௦005 (ரபலவார்ற 


மஸ விதி 
06 ேோகோ௦௦வி அ லும்புக்‌ கரி 
1:11 சப்‌ 2-1 எலும்புத்‌ தூள்‌ உரம்‌ 
மமம்‌ 7015யா6 --உள்ளுரை ஈரம்‌ 
நீரா 0வரு -- எல்லை 
இயமார்வர 14 ரள  - எல்லைக்‌ கரை 
இய உப்புநீர்‌ 
நஇரர்பம௦112 _திறுகட்டி ப 
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4௦16 110௦ --ஐஜுால்‌-தாூம்சன்‌ கெழு 

(௦2ம்‌ 


42040 
௩ 
ந] ௨01 காரணி 
11௦ 8ல்‌ --மறுகொதிகலக்கெண்டி 


0 மரோமற0றளர்‌ முக்கிய ஆக்கக்கூறு 


41ப -ஞளை 
நர்பனாபல(105 இயக்கவியல்‌ 
801101105 --இயக்கத்தாக்கியல்‌ 
நஸ்ரி யக ரீ -இர்சாஃபின்‌ கதிர்வீச்சு 
உத01௧11௦0 விதி 
நவம்‌ --பிசைவான்‌ 
நாத --உள்வெடிப்பு 
]்‌, 
1,௨0010௦ --அரக்குப்‌ பூச்சு, 


மெருகுப்பூச்சு 
உ ஜாய்ரகா 110௭ --வரிச்சீர்‌ பாய்வு 
$,ஸாம்ர2(கம்‌ நர - நெகிழி ஏடு 
உகரம்‌ நி -- உள்ளுறை வெப்பம்‌ 


1,216% இரப்பர்‌ பால்‌ 
18 ரோலாம் 2 --இரப்பர்‌ பாலைக்‌ 
கன்‌ கெட்டிப்‌ படுத்துவான்‌ 

1 ஷின 71௧௦0௦ --நுரைக்காரணி 

ஷீ] கபி பொருண்மைச்‌ செயற்‌ 
பாட்டு விதி, 
நிறைதாக்கு விதி 

ஷு --அடுக்கு, ஏடு 

வர்ம கழுவிப்‌ பகுத்தல்‌ 

ம்‌, வத கவு 

121 110856 -டுமலி நிலைமை 

ர, 287110 --பகனிட்ட தோல்‌ 

822] _-மட்டம்‌ 

ந, $21௧71100 -டிலவிஸ்‌ தொடர்பு 

14ஞம்‌(6 --பழுப்பு நிலக்கரி 

1ம்யா௦ ரள அ அசண்ணாம்பு நீர்‌ 

சப்பி வரம்பு மதிப்பு 

உற ந வரிக்‌ கலவையாக்கி 

ர சிறம்றத --உள்வரிப்பூச்சு 

101 யார -மெழுகுக்‌ கித்தான்‌ 

உர்பப101100 -நீர்மமாக்கல்‌ 


1ரமெர்ப்சம்‌ நஷாரிலரா --நீர்ம பெட்ரோலிய வாயு 
(025 


ம்ம --நீர்மமாக்கி 

ட்‌ ம்ரம26$௦ளர்‌ --நீர்மமாகி 

1 ர்ரயப்ம்‌ நீர்மம்‌ 

ந்ச்யார்ம்‌ 4 _.நீர்மக்காற்று 

1ர்ராம்ர்‌ 122௨௦01100 --கரைத்துப்‌ பிரித்தல்‌ 
1 பயஇப்பப। அநீர்மஉலோகம்‌ 


கலைச்சொல்‌ அகராதி 


நசீ ர 


*ர்றயர்ம்‌ கக] காப்பு நீர்மம்‌ 
மல்ண்ரர்கார்ர கழுவிப்‌ பகுத்தல்‌ 
1.0 ஜூரீர்ம்றா _-மடக்கை 


1,02வார்(மார்௦ /40௦௦0--மடக்கைத்‌ திசை வேகம்‌ 


*உண்ரர்௦கர்‌ --ம௪கஞ 

உர்ார்௦க110 --உயவிடல்‌, மசஇடல்‌ 

15 பப்ப நீர்‌ ஏற்கும்‌ 
கரைப்பான்‌ ஏற்கும்‌ 

1.நு௦ரர்௦்‌1 நீர்‌ ஓதுக்கும்‌ 
கரைப்பான்‌ ஓக்கும்‌ 

ரீ 

நரக மாக்‌ எண்‌ 

142௨00 --பேரளவு 

8௨0௦ *1யரர _-பேரளவுப்‌ பாய்மம்‌ 

148010800௦ --பேரளவான 

௨2 -- அடர்‌ குழம்பு 

824௦௦ பற -நிரத்தல்‌ 

நசீவ1/2 16 --தகபாக்கதக்‌ தக்க, 
குகடாகும்‌ 

ரிவி கே --தகடாகும்‌ வார்ப்பு 

ரிஹ0ாமர0 --அமுத்துமானி 

11123 ரு 

௨1௦ சலவைக்கல்‌ 

[8255 பொருண்மை 


265 1821பர௦௦ --பொருண்மைச்‌ சமதிலை 
8866 5ற௦௦ரா௦ராகற்‌ -- பொருண்மை நிரல்‌ 
வரைவி 
-.பொருண்மைப்‌ பெயர்ச்சி 
--பொருண்மைப்‌ பெயர்ச்சி 


பி இர்‌: 1127 
7௨65 மாகி 


(௦-வி$பினார்‌ குணகம்‌ 
18295 நரக -பொருண்மைப்பெயர்ச்சி 
பறல3ய்மாடி செயல்முறைகள்‌ 
191855 4 6100103 -பொருண்மைத்‌ 
திசைவேகம்‌ 


--பொருட்‌ சமநிலை 
கட்டுமானப்‌ பொருட்கள்‌ 


நிர வ்ரார்வி $வ/வா௦௦ 
270 பி மீ 
ோடிய்யப்0 
நவ்வி 8௦04--கணித மாதிரி 
நரஹப்பயா. விராத்‌ --பெருமக்‌ கொதிப்பு 


18601 வர்க! --விசைக்‌ கிளறுதல்‌ 
&தரர்கர்ர்0ற 

]ர௦௦்டியம்௦வி --இயத்திரவியற்‌ 
டுறன21/0ற செயல்முறை 

பப்டி --இயக்கமுறைப்‌ பிரிப்பு 
ஒறுவாவர0/ 

நர உ்ஹர்ளா --செயல்படுமுறை, 

வினைவழி 


 அகிகபீம்பாராு. 
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அடகம்‌ 
நிரீவிர்‌ ---உ ருக்கு 
ரணம்‌ 181௦ சவ்வு 
பூ (21 உலோகம்‌ 
ஏவி: நிளாமன -- உலோகப்‌ பொடி 
நரீர்னரு இருவிநுவ்த --நுண்பகுப்பாய்வு 
நுரி்ம௦ 10ம்‌ --நுண்பாய்மம்‌ 
நரிர்ன௦வி நிகர --நுண்ணுயிரி உறுத்து 
வினை 
[3311 --அறைவை ஆலை 
நிசி ளாவ்‌ தாது, கனிமம்‌ 
றர்ராயா --குறும பாய்ம 
ந்பிஹ்ர்ர்சல(10௩ நிலையாக்கம்‌ 
நிரர்ண்றாாாம நீரி 2 --குறுமக்‌ கொதிப்பு 
117601016௦ --உடன்‌ சலக்கும்‌ 
நிரிட்டன --கலகத்கி 
நிரிம்டா கஇல்பின கலக்கிப்‌ படிவிப்பான்‌ 
நிசிப்பிரத -கலவையாக்கல்‌ 
பட பப! 12 --கலவையாக்சக்‌ 
குறியீட்டெண்‌ 
ப்‌ பதிய! --கலவையாக்கு உருளை 
14௦ய்பம்படி ௦ரீ மறரயா6 --சிதைவுக்‌ குணகம்‌ 
ப்ப ப --இருப்புத் திறன்‌ 
பப்ப உந்தம்‌ 


லர நீவில6 --உந்தச்‌ சரியிீடு 
நரியார்‌ ௦ ரகர சடத்திறன்‌ 
மணிலா 1 மீன- -உற்தப்‌ பெயர்ச்சி 


ப்பி பு --ஓரு மூலக்கூறளவு 
1:27 அடுக்கு 

40012 10 கட்டுக்‌ கம்பம்‌ 

ஊர்கார --நிறம்‌ ஊன்றி 

?940822௦ --தேமல்‌ 


நக௦௨* உட்கா -அதிசாத்தியப்‌ பிழை 
௦4 ர்வ 0--அதிசாத்திய மதிப்பு 
ந&0யிம்‌ 


அச்சு 
ப பப்ப பப வார்த்தல்‌ 
நிரராங்றத நீ2ம்‌ நகரும்‌ படுகை 
ப ப்ப்தெய்டப் அழமூட்டவெப்ப உலை 
நிரயிர்ள 


-ும்ட்டிக்கல்‌ 
நரிவி(ர்‌ கேறரானர்‌ 


--பன்மை ஆக்கக்கூறு 
ப்ப்பிஇப் 012) 


-பன்னிலை அளவீட்டுக்‌ 


கருவி 
ரிரியிம்‌ நட --பலயோக்கு 
நரியிம்ற16 --பல்திற 
ட்ப இஃ. --பல்விளைவு கரைப்பா 
ச்ஹராக(மா னாவியாக்கி 
நிசய்ப்றப 0056 பல்நோக்கு 


[ரிாப்1226 யாற --பல அடுக்கு இறைப்பி 


கலைச்சொல்‌ அகராதி 


௦6 


18700176 


02ம்ப1967 
ட] 


மயக்கி 


]9்யபி மோல(10ச --இயல்பு வெப்பச்சலனம்‌ 


]1உர்யாவி (௧௯ 
ரளார்ல! 

4வெர்கு்‌ தரப்த 

14 வள்விச்சக(10 
[மா 
[40ர்ரம்ஹே யம்‌ 


[4102 (9216 
பய பதிய உம்‌ 


1400-00 092116 
(78905 

140ட்ர்ரங்ற 0141 

1401121௦04101906 


110014 ளற்றர்குு 
1] பரம்‌ 


190101) 

140162 ரஊஜு 
யா 1௦ 
142128 11௮ 
1912: இய பி 
ஏிறர்னடி 


ர்வ 7ம்‌ 
மொடு 1்கா 


ற மலம்‌ 
நியா ௨0௦ 


ற கர்பத 1406 
ற விர் 


தவர்‌ (பேர்கி 
1௨01101௦27 


ொரப06 
வர்க நரல்‌ 
டுளமப0816 
சள 


இயற்கை வாயு 
--தடுதிலை 
“நீடு அச்சு 
--நடுதிலையாக்கல்‌ 
நியூட்ரான்‌ 
நியூட்டன்‌ விதிக்கடங்கும்‌ 
பாய்மம்‌ 
நைட்ரஜன்‌ சுழற்சி 
நைட்ரஜன்‌ 
நிலைப்பித்தல்‌ 
--ஓடுங்கா வளிகள்‌ 


--உலரா எண்ணெய்‌ 
-மின்பகாப்‌ பொருள்‌ 
--நியூட்டன்‌ விதிக்கடங்‌ 

காப்‌ பாய்மம்‌ 
--வெட்டுப்பள்ளம்‌ 
அணுக்கரு ஆற்றல்‌ 
--அணுக்கருப்பிளவு 
-௮ணுஎரிபொருள்‌ 
அணுக்கரு சேர்க்கை 
உட்கரு 


ட 


--அக்ட்டேன்‌ எண்‌ 
--ஓமின்‌ விதி 
திறந்த அகல்‌ உலை 


௭டுசயல்‌ வரம்புக்கோடு 
--செயல்முறை 
-கரிமவேதித்‌ தொழில்‌ 
நுட்பம்‌ 
--துளைவாய்‌ 
--துளைவாய்‌ அளவி 
சவ்வூடு பரவுதல்‌ 
-- அடுப்பு 


0ள2௮!! (6-வீர்ர்ளர்‌ --முழுமைக்‌ குணகம்‌ 


(9570871100 
டு:ப் 016 ள 


-அக்சிஜெனேற்றம்‌ 
--ஆக்சிஜெனேற்றி 


நி301660 நிகர்‌ 


நிதம்‌ இம்‌ 
120101 100 
14:12 14111 

12001௦ 

விம்‌ 

நண்பர்க 

நஹ றர 
நவாகாமார்ா 

நி ஜாகரிிம 7/0 
141720:1 இ 2121 (00 
மிவார்ர்21 மாம 
நிவாச 


£ 


-.திணிமப்‌ படுகை 
--திணிம ஓங்குகலன்‌ 
--இணிமம்‌ 

துடுப்பு 

-- வண்ணப்பூச்சு 

-- வண்ணம்‌ புசுகுல்‌ 

- உலர்த்தும்‌ தட்டு 
--துணையலகு 
-பாரஃபின்‌ மெமுகு 
பகுத கலக்குந்தன்மை 
--பகுதிநிலை அழுத்தம்‌ 


துகள்‌ 


தார்‌/0௨ ந1யப்ப்சவர்ரா துகள்‌ கனியுறு பாய்ம 


நிலையாக்கல்‌ 


இிஹ110௦ நிருயிகர்ரா --துகட்தொகை 
னாரா ே-விம்ளேே- -பங்கீட்டுக்‌ கெழு 


ிிவார்ரம்மா 11 மரரர்ர்0ர 
$? 8971421101 

நி 96976 1௮0௦ 

இ லஷரரரற்ரு 

ந 8516 

1 1 மாராரர்ராம 
நி பிய 

உலா 

இன்கா 


நன ாக110௱ 1103 


நனரச்5 81101) 


இ௦0ர226 
ஒயர க1ர்0ற 


௦018717101 
இள௦0ிவர/்ா 1 ஊம்‌ 


£ள௦02யியத 1114 
இளரிராகர்மர்‌ 178 
இனர்ராக(்ரு 

இ ணைவம்ரிர்ரு 

ம னாயுராக(10ய 
நிஞர்ர்ரிம்௦ 

இன 00பனார்௦வி5 
இனா! 
இலாரி 

சாடி ஸா நிம்ள 
இனா நபி 


இிர்0ிஸாம அரு 
இடாடஸாாு. ௦01 


பம. ப ட அட தவ அதன வ 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


-பங்கீட்டுச்‌ சார்பு 
--செயலறுக்தல்‌ 
டுசயலறு நிலை 
--செயல்படாத்‌ தன்மை 
கப) ௪ 

-பாதைச்‌ சார்பு 
உச்சப்‌ பாயம்‌ 
_-மரமிகு நிலக்கரி 

- ஊடுருவு 
--ஊடுருவற்‌ கொள்கை 
-உழ்கரைசலாக்கல்‌ 


நிறைமசெறிவு விழுக்காடு 


கசிந்து பாய்தல்‌, 
பொகிதல்‌ 
கசிந்து பாங்தற் தொட்டி, 
பொசிவு தொட்டி 
--தளற்று வடிகட்டி, 
--துளைத்‌ தட்டு 
துளை 
--உட்புகவிடு திறன்‌ 
--அவியாகி உட்புகுதல்‌ 
பூச்சி கொல்லி 
பெட்ரோலிய வேதிகள்‌ 
-டுபட்ரோல்‌ வாயு 


--பபட்ரோலியம்‌ 
எடுபட்ரோலியம்‌ ஈதர்‌ 
-இபட்ரோலியம்‌ 
எரிபொருள்‌ 
பெட்ரோலியம்‌ களி 
பெட்ரோலியம்‌ கூட்டை 
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இற்கா11200011021 
ர்யம்யத(ரு 
185௦ 
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கரைப்பான்‌ அவியாக்கி 
-உருவளவு 
-.உருவளவுக்‌ குறைத்தல்‌ 
--பசையூட்டுதல்‌ 
பரப்பு உராய்வு 
க௪டு நீக்கி 
-கூமைகசடு படிவு 
சேறு 
-டுமன்னீர்‌ 
-பற்றவைத்தல்‌ 
திண்மம்‌ 
---திண்மமாக்குதல்‌ 
--கரைதிறன்‌ 
_.கரைதிறன்‌ வளைகோடு 
_- கரைபொருள்‌ 
_தரைபொருள்‌ மீட்பு 
கரைசல்‌ 
கரைப்பான்‌ 
கரைத்துப்‌ பிரித்தல்‌ 
உதரைப்பான்‌ மீட்பு 
_- கரைப்பானால்‌ 
தரய்மையாச்கல்‌ 
தோற்றுவாய்‌ 
_ஓப்படர்த்தி 
வெப்பம்‌ ஏற்கும்‌ திறன்‌ 


வற யம 


றியா 

றாம்‌ 116 

அறமா காகர 

றர்த! ப்‌! 
ஒறம௦ரர்2ய 
அறா பேய்‌ 
றற இர 
றாஷு 7ளாள 
றர ௦0012 
ட1:1/-இ௮1119121197 
ஒர்கஜ௦ (றகர 
(கறுவா. ௦ 
ஒர்போ 01 

ஒர்கார்ரே 

1216 நரா 


ஒரக11௦ நநரயப்11ற்ரர்பாா 


ஒர்ஜர்151102]1 

403 110 
12200 ஒரத(6 
ஒர்௦யு 

ரர 
ஒரிசா கா 


1௨ ௦8 1யல(ர்0ொ 


ஒர்ரி யார்‌ 
இர்ரேரிர்சஜரர்ரற 


ஒ([1 
ஒரமா 
ஒ01014011ய்ரு 


0122௨6 
ஒர்ட்௦ொயப்பர2 
ஒர்௦யிர்ப௦ம்‌ 110௭ 
பரரர்றறர்பத 
லாஸ்்புலர்‌6 
ஒவற்பயக(101 
ஒயதலா 

ஒரஹா இரர௦ 68 


ஒயறவார்சகர்ச( இர்கோர 
ஒரறராமம்வார்‌ 1 ம்பம்‌ 


டீ 1395:111 21121] 


ற 65ஈர்மாஷ120-- 
ஒ0101100 


டப்ப ப 21110] 


நிறமாலை, நிரல்‌ 
உரம்‌ குன்றிய காரநீர்‌ 
- துளைமுகப்பு 
--வட்டச்‌ சுழற்சுருள்‌ 
--கொப்புளிக்கும்‌ படுகை 
- தூவு அறை 

--துூரவி உலர்த்தி 

--தூவு ஒங்குகலன்‌ 


 எபூரப்புதல்‌ 


--நிலை வினைதிறன்‌ 
--நிலைச்‌ செயல்முறை 
-ழுதங்கு நிலை 
மாச்சத்து, தரசம்‌ 
தொடக்கி 
--நிலைச்சார்பு 
திலைப்புச்‌ சமநிலை 
புள்ளி விவர 
சீரான பாய்வு 
சார்நிலை 
நீராவி 
--அஊறவைத்தல்‌ 
-ஸ்‌பன்‌- போல்ட்ஸ்பொென்‌ 
கதிர்வீச்சு விதி 
-மலபடாக்கிகள்‌ 
-தோய்நுண்ம நீக்கம்‌, 
கிருமி அகற்றல்‌ 
வாலை 
தலுக்கு 
--வேதிச்‌ சேர்க்கை 
விகிதவியல்‌ 
-சேமிப்பிடம்‌ 
--இழைவரி, அருவிவரி 
--அருவிக்கோட்டுப்பாய்வு 
உரித்தல்‌ 
--பதகுங்கம்‌ 
அபகுங்கமாதல்‌ 
சீனி 
சீனி உண்டு பண்ணுதல்‌ 
--மிகை வெப்ப நீராவி 
தளி நீர்மம்‌ 
--மிகைச்‌ செறிவுற்ற, 
மிகைதெவிட்டிய 
மிகைச்‌ செறிவுக்‌ 
கரைசல்‌ 
-மிகைச்செறிவேற்றல்‌ 


17௨0 &௦07௦ 4௭ம்‌ மேற்பரப்பு செயலி 


ளன னா கக னை ணக 
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ஒமரர௨0௦ பெளாம்வி 
ராஞர்ர்த2110ா 
இயாரீ௧௦௨ 1 ராவ] 
110603 
அரார்‌&௦௦ 1] ஸா 
அறா12012ார 
ரர்‌ 


1 வோயர்ரத 
ம்ஹனகம்‌ ர்‌ 
ம்தா 


10ம்‌ திரவிட 


ட்ப 

ளா ந 

1 ணழளற்த 

ளட 

ணவ 

1ிளாைவி 
பப்ப 


1 வாம ந்றை 
ப இய ப்பட்ப 
1ம்‌ ந வாக்0ா 


1 னா வய்லார்‌06 

111னா05124 

ப ப்புப்பப 
*ஃஷ்0ி்டை 

1/1 

ர்ர்ப் 129 

ப்ப்பபபபு 

1110-110௦ 

நாள மிரள 

நாள கண்ட 

1ாகாடிர 

நஹி பிறர்‌ 

ப 

நரஹரி நீரிர்பத 

மாவட்ட பளார்‌ 


- ஹட 


ீஸறளகர்மா6 


1 னடிறரார்‌ யாற்ள 


நாணாடிறரார்‌ 
இறை 
18 ரள 
13 நிரிபிரோள ர 
ரர்வதயிலா 
0-0 ய182( 


1102 2ய1கா 0௦-0410 2165 


--இபாருட்களின்‌ 
புறப்பரப்பு ஆய்வு 
மேற்பரப்பு புதுப்பித்தல்‌ 

கொள்கை 
மேற்பரப்பு இழுவிசை 
--மேற்பரப்புச்‌ செயலி 
அமைவு 
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தோல்‌ பகனிடுதல்‌ 

சாய்வுப்‌ படுகை 

தார்‌ 

தொழில்‌ நுட்பப்‌ 
பகுப்பாய்வு 

-- உத்தி 

- அகண்ட படுகை 

விறைப்பூட்டுதல்‌ 

-இமுவிசை 

--முந்திலை 

--வெப்பங்‌ கடத்து திறன்‌ 


வேப்ப விரவல்‌ 
--வெப்ப விரவு இறன்‌ 
--வெப்பவிரிவு 
-டுவப்ப இயக்கவியல்‌ 
டுவப்பறிலைக்காப்பு 
வெப்ப வடிப்பு 
கொதிகலன்‌ 
-கெட்டிமையாக்க 
டுமலிவூட்டி 
-வாயிலிறுக்குதல்‌ 
_-கட்டுக்கோடு 
_ஓங்குகலத்திணிமம்‌ 
-டுபயர்ச்சி 
பெயர்ச்சி அலகு 
--நிலைத்திரிவு 
_.நிலைத்திரிவுக்‌ கொதிப்பு 
--திலைத்திரிவு நீளம்‌ 
--நிலைத்திரிவு 
வெப்பநிலை 
அபெபயர்ச்சி எண்‌ 
பெயர்ச்சி நிகழ்வுகள்‌ 


துட்டு வடிவ உலர்த்தி 
-.தட்டு வினைதிறன்‌ 
முக்கோண ஆயங்கள்‌ 


நார்ப்‌ நிசம்‌ 


மர்பி நமம 


'1ார்ற]௦ மிண்ம்‌ 
'மாரரயம்0 25 $ய/6 
ம்ப பப] 

1ம்‌ நகீப்பபி 
நயா] மார்ள 


ர்‌ 


நயா நாறி 


நாற உளள 
1௦ மார்‌ 
பவ இர்ப்‌ 


1யாற்யினை 1100 
பப்ப இப்ப? 


1ப11ம்மகர்‌௦ கிறாவிரகரக 
11௭௨ ஜனேப்ர்ரிய2௦ 


பல நபிிர்னலர்க்ம 


பாகை 11 பெொ்ரச்ள 


பக நியரர்ச்க(ர்0ய 
1ம௨-7101௦ ஸு 


1)ம்மாறம்‌ ந40ரகம6 


பற ரருகர்வ]1/52்‌1௦ 
ட! 11/11 

பயப்‌ 

றப்‌ 0றன21100 

ரம்ட்‌ 10௦655 

ம்‌: 

10 ர5லர்யாக?2ம்‌ 

பி ப்பத்‌ 


37 20யயமார 
தரரா இயன்‌ 
விள 

37 விர 

7௮௨ 11807 


-- ஊறு படுகை, 
நீர்மம்‌ சொட்டும்படுகை 
அமும்மைப்‌ புள்ளி 
அடிரவுட்டன்‌ விதி 
உருள்‌ சல்லடை 
குழாய்‌ ஆலை 
குகை உலர்த்தி, 
உலர்த்து குகை 
--விசையாழி, 
விசைச்சுழலி 
-விசையாழி 
உந்துவிப்பான்‌ 
-விசையாழி ஊதி 
_விசையாழி உலர்த்தி 
--விசையாழி 
அளிச்சட்டத்தட்டு 
கழிப்பு ஓட்டம்‌ 
பர்க்கி சிவப்பு 
எண்ணெய்‌ 


(7 


--இறுதிப்பகுப்பாய்வு 
-அதிவேகச்‌ சுழற்சிப்‌ 
பிரிப்பி 
--அதிநுண்்‌ படிவ 
வடிகட்டுதல்‌ 
--அதிநுண்‌ அரைப்பான்‌ 
மீத்தூய்மையாக்கல்‌ 
புற ஊதாக்கதிர்‌ 
_கட்டுறா ஈரப்பசை 
_படிகமாகாச்‌ சர்க்கரை 


--அலகு 
_.ஒருமச்செயல்‌ முறை 
-.ஓரும வினைமுறை 
--வினையுறா 

நிறை செறிவில்லா 
- சீரற்றநிலை 


ட்‌ 


வெற்றிடம்‌ 
வெற்றிட உலர்த்தி 
இணைதிறன்‌ 
தடுக்கிதழ்‌, வால்வு 
-தடுக்கிதழ்‌ தட்டு 


டட ௮ அதது அடலல்காக்ளுல்‌ 
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*ஹ௦71221100 
ஹோ 
*8ழ00ம ிரஷயாச 
*2ற0மா 
2001299101 
ந ஹர்க/12 
வார்ஸ்‌ 
722௦216௦01 
நளர்பார்‌ ஒளஸ்ற்ள 
நனர்மரு நிர்‌ 
ர்‌ 
3581 
கர்ப த இமாலய 
ர்ந்ரசர்ர்௦ 
7190091137 
*71800மடி 180004 
௫7-041040 
37010 


01422௦ 
30121146 
௫012101137 


நய வச்சவ 


3/0] மாட 


9 100006 


-அவியாக்கல்‌ 

அவி 
--அஆவியழுத்தம்‌ 
--ஆவிமறுஅழுத்தல்‌ 


மாறி 
--மெருகெண்ணெய்‌ 
தாவர எண்ணெய்‌ 
-வெஞ்ச்சுரி வளிதுலக்கி 
-வெஞ்ச்சுரி அளவி 
உச்சி 
கலம்‌ 
--அதிர்வுச்‌ சல்லடை 
--அதிர்வு 
--அணைதிறன்‌, பாகுமை 
--பாகுநிலை நீர்மம்‌ 
-டி.வெட்டுப்பள்ளம்‌ 
-இணிவுறா இடம்‌, 
நிரம்பா இடம்‌ 
--திணிவுறாமை 
_.எளிதில்‌ ஆவியாகக்கூடிய 
ஆவியா குந்தன்மை 
கந்தகமூட்டிவலிவேற்றல்‌, 
சப்பரைக்கெட்டியாக்கல்‌ 


பருமன்‌ 


ரியறளனா1௦ கவி -பருமனறி பகுப்பாய்வு 


ட: 42 
வி! ஒக 


*ுல1 நீயாற்யப்ள 0௦ 

ஹாம்‌ 

ஷர 101௭௦௧] 

ப பகு வே ய] 
ஷர்மா 

ள்‌ ஷே 

கஹ்ள நிரமரீ 


ஹ்ம்‌ நீரான 


ட்‌ (பணி 11111 
ஹ்‌ ௫0 
9/2 2000்12 
ட (22111: 
நன்‌ 
நி நிய 

ஸு எவர்மா6 
௦ நர: 


ப்ப 


--பின்கல அலைவு 
-சுவர்வெட்டுத்‌ 
தொடுவிசை 
சுவா்ச்சுழிப்பு 
கழுவுதல்‌ 
--கழிவு அகற்றல்‌ 
நீர்‌ சுழற்சிமுறை 


நீர்வாயு 

-நீர்புகாத, நீர்‌ ஒட்டாத 
_-நீர்க்குழாய்‌ கொதிகலன்‌ 
நீர்‌ விசையாழி 

நீர்‌ ஆவி 
களைகொல்லி 

குசிதல்‌ 

வார ரலை்‌ 

--நனை குமிழ்‌ வெப்பநிலை 


ஈர விளைமுறை 


ட்‌ (2/2) இ (பப்ப 


27ம்‌ யி வோறட-நனை சுவர்‌ அடுக்குக்‌ 


கலன்‌ 
பத --நனைத்தல்‌ 
இ ள்ம்ற த கிதறர்‌ நனைப்பான்‌ 
இந்ம்ர்ட பவம்‌ -ஈயவெள்ளை 


9௦00 11 ிடிர் --மரம்‌ வடித்தல்‌ 
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கல்‌ 


சா 

சேர்பு 

7006 (0ாம்£0] 
201௦ 1 ௦௦சர்றத 
20116 நரிவ்ம்ரத 
7010௦ 01 1 விர்ர்றா 
20101௦ 


200116 
ச்‌ 
சுழி 


உச்சம்‌ 

-- மண்டலக்‌ கட்டுப்பாடு 
மண்டல உறைதல்‌ 
மண்டல உருகல்‌ 
சுத்திகரிப்பு மண்டலம்‌ 
--திறுமண்டலம்‌ 


கற்க ரா ஊ047. நரா தணு நி௪௦: முகம்‌ 
மின்பெபொறியியல்‌ 
,&0501592 -இடை ஆயம்‌ 441௦௦௧1100 ஒதுக்கீடு 
சிபி உ0ர்மர6 தனி ளவு, 11 0] --உலோகக்கலவை 
வானார்‌ சார்பிலா அளவு னர த யோர்‌ மாறுதிசை 
,ீட0ஒ014௨ ஒக்க --தனி அளவுகோல்‌ மின்னோட்டம்‌, 


கறார்‌ றபர்‌ --தனி அலகு, 
சார்பிலா அலகு 
அ05௦11ம%௦ *7விய௦ _.தனி மதிப்பு 


அபான 777௦ 
ஆறஒராற11௦ற 
மிற்க201 சுருக்கம்‌ 

க்விளலவரர் த க௦0௦ --முடுக்கும்‌ நேர்மின்‌ முனை 
கவிராஜ நரலிம்‌ --முடுக்கும்‌ புலம்‌ 


- உட்கவர்‌ வால்வு 
--உட்கவர்குல்‌ 


&௦0லிரா2110ற முடுக்கம்‌ 
ஆமிர்‌ -முடுக்கமானி 
&00 வறர இர்ரார ஏற்பு அணு 


அடையும்‌ நேரம்‌ 


0065 11006 


0 மொநயபிஐர்0ர மின்‌ சேமக்கலம்‌, 
சேமிப்புப்‌ பகுதி 
(கம்ப்யூட்டர்‌) 

ஆமோ: துல்லியம்‌ 

400௧0 2176 _-அக்கார்ன்‌ வால்வு 

௧௦௦0151105 கட்டட ஓலியியல்‌ 

௦1100 செயல்முறை 

அம்கறரர தக ஏற்பி 

கர்ஹ16 லே --தகமாறும்‌ கட்டுப்பாடு 

இருவ. அமைப்பு 

கிள - கூட்டி 

அர்ர்மார்‌ _திர்ப்படுத்து, தகமாற்று 

&ரோயர்‌(121106 --மின்‌ ஏற்பு 

கமோலார826 --நிறை, நன்மை 

கனர்லி _-வான்கம்பி, ஏரியல்‌ 

௧610850006 தாற்றுமானி 

கரினா திரா --பின்‌ ஒளிர்வு, 
ஒளிர்வு நீடிப்பு 

பிர இரவி காற்றுத்‌ தடை 


_.கரற்று வகை மின்தேக்கி 
குளிர்‌ பதனப்பெட்டி 


கர்‌ கேறலலிர்‌0ா 
கரா (00ெர்ர்(ர்ற ர 


கர்‌ ஜெள்பம்றத. --குளிர்பதனம்‌ 
அர யோர்பத காற்று குணப்படுத்துதல்‌ 
அபர நிய -காற்றுத்துளை 


--வான்வழி நடத்துதல்‌, 
வானவெளியில்‌ வழி 
நடத்துதல்‌ 

--இயல்‌ கூட்டுத்தொகை 

சூத்திரம்‌, வழிமுறை 

--ஒருமுகமாக்குதல்‌ 

_௨தாரஉலோகங்கள்‌ 


ச. 11 1171211101 


சிபிதஹ்டகம்‌௦ இலா 
அிதளர்ம்பா 
சிபீர்ஜாரறர்‌ 
அண்‌ ரிவி 
கி]றஹஷுரு்ம்னை முழுநாள்‌ திறன்‌ 


கலைச்சொல்‌ அகராதி 


மாறு மின்னோட்டம்‌ 
அிபிர்ராரவர்ரதடிணறலா -- மாறுதிசை மின்னாக்கி 


அிர்சாறகர்‌0ா -துரறுதிசை மின்னாக்கி 

கநா 00/0 அலை வீச்சு முறை 
பண்பிறக்கம்‌ 

க 121) --அம்மீட்டம்‌, 
ஆம்ப்பியர்மானி 

அம -அம்ப்பியர்‌ 

கறற மயா --ஆம்ப்பியர்‌ சுற்று 

அபரறிர்ரொற6 --மிகைப்பி மின்னாக்கி 

அயற்‌ வர்மா --மிகைப்பு, பெருக்கம்‌ 


அரறபய்ர்சோர்ற 1'2௦1௦:- பெருக்கு எண்‌, 
மிகைப்புக்‌ கெழு 


அமரற1189 --மிகைப்பி, பெருக்கி 

கறாறய்ர்ள நரம்‌ --ஓளி மின்‌ மிகைப்பு 
வால்வு 

அமற1111ன / 2176 --மிகைப்பி வால்வு 

அபராறரர்பமு 0௦ வீச்சு 

4002102106 --உருவக 


க்ரவி0ஹ௦ மோறயஎ --உருவகக்‌ கணிப்பி, உருவக 
முறையிலான கணிப்பி 


அறவு --பகுப்பி 
அறுவிருமம்கக! --பகுத்துணரும்‌ 
ரர்‌ (கேர “உம்‌” சுற்று, 


“உம்‌” வாயில்‌ 
க்ரர்சோக09 இம்ம்ற6 --ஆண்டர்சன்‌ 

மின்‌இணைப்பு 
கீறுஜ1௦ ௦ரீ கறனால!1௦௦ --பிறழ்ச்சிக்கோணம்‌ 
தறி மீடஹாகவ் --இறக்கக்கோணம்‌ 
க்ரஜிடி சீ 1] --ஏற்றக்கோணம்‌ 
தறஜி௨ 8 தன -விடுகோணம்‌ 
திருடி ௦ நிர்ப்றடை --உராய்‌ கோணம்‌ 
கீறாஜி6ீ 08 நவிர்றல/ற. --சாய்கோணம்‌ 
அிருதய/லா நர0னர்பாம சுழல்‌ உந்தம்‌ 


அய0ம்‌6 -நேர்மின்முனை, 
ஆனோடு 
401௦06 --நேர்மின்முனை 
ேோோக0எம்5௦5 சிறப்பியல்பு 
அரம்‌ 0ம்‌ அநேர்மின்முனை சுற்று 
ற௦ம்‌6 1080 _நோர்மின்முனைப்‌ பஞ்‌ 


கீர௦பிட நி௦ம்யிவ/ை --தேர்மின்முனை 
அலைப்பண்பேற்றம்‌ 
கம உன்ற  --நோ்மின்முனை மின்தடை 


கரனை கட்டப்‌ --பதில்‌ திருப்பிவிடும்‌ 
சாதனம்‌ 


ரர்‌ 
வர்றா 


இறர்றாக கவர்‌ 
அணர்00௦ 
றறகானம்‌ 
இறறவாளர்‌ நள 
அற்றன ஸு 


வரன்‌ கம்பி, 
ஆண்ட்டென்னா 

_. வான்‌ கம்பி வரிசை 

துர்‌ கணு 

தோற்ற நிலை 

--தோற்றத்திறன்‌ 

--ஆப்பிள்ட்டன்‌ படை 


கறறிம்சம்‌ மரம அடுகாடுத்த மின்‌இயக்கு 
விசை 
கறறாமய்றாக(401 --தோராயமாக்குதல்‌ 
தமகா. தானியங்கு வகைப்‌ 
நிர௦ஜாவாாம 17௦01 படுத்திய கருவி 
316 வில்‌ 
௦ 71/02 ்‌-வில்‌ பற்றவைப்பு 


கரர்(்பாற2110 [றர 
இராபலர்மாக 1726201100 
தராயர்யா௨ 11 ஷு 
கராடர்வா௦ ரதா 


கணக்குப்‌ பகுதி 
.மின்னக எதிர்வினை 
பிணைக்கும்‌ அஞ்சல்‌ 
மின்னக நகர்ச்சி 


வரலா 01212 026 கவசத்‌ தகடு சண்ணாடி. 


கரா 

க்கு வப்பம்‌ 

ஆர்009றறனா௦ 

இர்ர்ளமர்ர்ர 
(00டர்ஹர்‌ 


ச 1112111109 
அமுமொற்மிட்(ு 

௮04௦ 1/6 
௧00/௦ பபச 


(1016 ,&1- (210126 


&01௦ ஸராஐர்‌ 


ஆயப10 1௨௦ 
அரும0 9276 


றம்‌0ாய 211௦ மேம்‌ 
ஆரா்டயவர1௦ (வர்ம 
(ம01 
0௦011௦ 
இர ஜா வாயாபம்ற 
கறர்மாாலர்ர௦ இமயிர்ரு 
மேம்‌£01 
கபர்ராமல(1௦ 7௦120௦ 
வேம்‌20] 
அறர்ராமர்10ர 
இரர்றறரரறர்‌ 


பப்பி பபப 
கடயிப்வரர 18 ஷு 
கமயிம்லாரு ர்ந்த 
அ்ரபிடி 


கட்டுப்படுத்தி, நிறுத்தி 
-.சர்மையிலடங்காத 
வளிமண்டலம்‌ 


டுமலிக்கும்‌ மாறிலி 


-குறைப்பி 
--கேட்கும்‌ திறன்‌ 
--செவியுணர்‌ அதிர்வெண்‌ 
கேள்‌ அதிர்வெண்‌ 
அடைப்பி 
--சசவிப்புல ஒலிஅலை 
இயற்றி 
--ஓலிஅலைப்பகுதி 
--செவிப்புல ஒலி அலை, 
கேள்‌ அலை 
--தானியங்குக்‌ கட்டுப்பாடு 
தானியங்கு பலன்‌ 
கட்டுப்பாடு 
தானியங்கு வகைப்‌ 
படுத்தல்‌ 
தானியங்கு தரக்‌ 
கட்டுப்பாடு 
--துரனியங்கி ஓலி அளவுக்‌ 
கட்டுப்பாடு 
-தாரனியக்கம்‌ 
தூனோட்டி, தானியங்கு 
விமானிஓட்டி 
-ஓற்றைச்சுற்று மின்மாற்றி 
- துணை அஞ்சல்‌ 
துணைச்‌ சுற்று 
அயம்‌, அச்சு 


ட பச்கைனித கைதகள்‌ க வைகை அவண்‌ வல்‌ 
ட கலைச்சொல்‌ அகராதி 


74 


௨01: (0றர்௨௦ர 
20% (மறிர்டி 
3௨01 017 
80 1401 
$ி௨0%210ஊா0 


இதரர்‌ 11மாா 


3014 

௮01510 

இம்‌ (0ொர்ம௦ர்ரா 

11020 

இவிஹ௦6 ேரா0!] 

நீவ்ப௦னம 10௨3 

இவ்ஹனை 

லி ஜன்ம 

நவி ஊர ஷ்‌ 

இவி!16110 
வோயர்‌ 

ஹம்‌ 

இவர்‌ 1895 


இவ 12௨ நிய 


நீலம்‌ றா ௦2 
வாம்‌ ரர்‌, 


இலாம்‌ 41010 
இலய நீறஹூத ளா 
நலா 

இலா உர்‌ 

நீயா ந 

நீல ரமி 
இஸஹாலி நடரா 
இரா 

12:12 

856 4 மார 


3$896 08 ந ஹுடு/கர்ரர 
ஊர்‌ ஜே! 
ஒலாற105 


நிலர்று 
உர நப1மம்றகர0ா 
நிகர்ர்ரு சர்ர்‌ 
வோ 
இணைடகராஷு 
இக. மோனம்‌ 
இவா றவி௦௦4/00 
இரரம01ற1௦ 


கா ிலி20(100). £ரு்மர]ற16 


£ 


--பின்‌ தொடர்பு 
பின்‌ இணைப்பு 
-ஏஇர்‌ மின்னியக்கவிசை 
அ பிின்னிடை 
பரின்னிலம்‌, 
பின்னணி ஹம்‌, 
பின்னணி முரல்‌ ஒலி: 
--பின்னடிப்பு 
பின்‌ நிற்றல்‌ 
--அரிதிற்கடத்தி 
தடுப்பு 
எசுமமாரன கட்டுப்பரடு 
-சமநிலைப்பளு 
சரிக்கட்டி, சமனாக்கி 
பந்து மின்னல்‌ 
சீராக்கும்‌ தடை 
உந்துவிசை 
மின்னோட்டமானி 


பின்புலம்‌ 


.அஅலைவெண்்‌ பட்டை 

பட்டை வழிவிடும்‌ 

பட்டை வழிவிடும்‌ 
வடிப்பான்‌ 

பட்டை விரிவு 

அலைவரிசை மாற்று 
விசை 

பட்டை அகலம்‌ 

றட. கட்டுப்பாடு 

மின்‌ தண்டு 

பட்டைக்‌ காந்தம்‌ 

அவப்ட்டை அஞ்சல்‌ 

பட்டை சுற்று 

பொதி குலைவு 

-- அரண்‌ 

--அடிவாய்‌ 

--அரம்ச௪ அடிப்படை, 
இரும அடிப்படை 

-மூரான்சிஸ்டர்‌ அடிவாய்‌ 

வரிசைக்‌ கட்டுப்பாடு 
மாதிரி 

--மின்௧கல அடுக்கு 

--மின்கல மாற்று 

--மின்கலப்‌ பொருள்‌ 

கறுறை 

கற்றை (ஏரியல்‌) அடுக்கு 

கற்றை மின்னோட்டம்‌ 

கதிர்‌ நகர்த்தல்கொள்கை 


இகர நிமானம்ரத 2]கர்6 


இலுரிளாம்பத 7 -கற்றை உருவாக்கும்‌ 


இறை நரீரய்யர்க1101 


இணை நிளாள ம்்‌6 


இவர ரீம்‌ 


இனா றாரர்சா 
1: பிர யப 


ட 12:1॥ 
இலர்‌ நிர௨ரமவ0 


இ௦௨( நிக ௦3 
௮1 


இள 
இர்‌ லர 
௮ 
இலம்‌ 1921௭௦ 
நஷளான 1100666 
இளக உரு 
இளா 
இருகாரு க004(1௦௮ 
இரவு (20020 
இஉர்ாடீபி 
இரவு மோர்‌ 
இரவா யார்‌ 
பட த்ப்ப்பப 
இறக? 
நரியீ(்ற/ர் 2110 
கணவரா 24ம்‌ 
அரு$1மர 


இறவா ஒய்‌ா௨௦(1௦௩ 


நற்‌ 

இய ர்ர்பத நன ஜர 

நர்0ாம்க 

நிற 256 

நர்ற0ிலா 

நஇர்கர்க்‌1€ 

நஇர்தர்ஹ்‌1௦ ளு 

[21 

10% உளி 

இகவின்ச 

122129 

இராம்‌ 1], ஹ்ர்த 
ரர்‌ 

இர்ப்மம்‌ $ற௦ர4 

1$1௦0% ரகவ 

1109-41 பப 


தகடு 
கற்றை பண்பேற்றம்‌ 
-கற்றை-திறன்‌ வால்வு 
-.அலைவழிச்‌ செலுத்தி, 
கற்றை வழிச்செலுத்தி 
கஇர்‌ பிரிப்பான்‌ 
-துற்றை நான்முனை 
வால்வு 
விம்மல்‌ 
விம்மல்‌ அதிர்வெண்‌, 
விம்மல்‌ அலைவெண்‌் 
_.கலக்‌இப்‌ பிரிக்கும்‌ 
அலையியற்றி 
--டுபல்‌ 
பெல்‌ மின்மாற்றி 
_-நரடா 
நாடா ஒட்டி 
--பெசிமர்‌ முறை 
பீட்டா கதிர்‌ 
_--பீட்டாட்றான்‌ 
_.ஈரம்ச கூட்டல்‌ 
_.சரம்சம்‌ ஏற்றிய 
தகசாம்சம்‌ 
_சரம்சமாற்றி 
_ சரம்ச எண்ணி 
_-சரம்ச வகுத்தகுல்‌ 
_.ஈரம்சப்பெருக்கல்‌ 


அுரம்ச எண்முறை 


_-ஈரம்சக்‌ கழித்தல்‌ 
.-.இணைப்பி 
பிணைப்பு ஆற்றல்‌ 
உயிர்‌ மின்னணுவியல்‌ 
--இருகட்ட 
--இருதுருவ, இருமுனை 
--இருநிலை 
__இருநிலைக்கருவி 
இலக்கம்‌ 

கறுமை மடடம்‌ 
மறைத்தல்‌ 

--ஒழுக்கி 

--கண்மூடிய தரை இறங்கு 
அமைப்பு 

சூனியப்‌ பகுதி 
கட்டம்‌ 


தடுத்தல்‌ 
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தடுக்கும்‌ படையோடு 


100042 0204112407 --தடுத்தல்‌ அலைவுஇயற்றி 
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--நீல ஒளிர்வு 


நீம்‌ ௦4 1௨0௦ பர - வணிகச்‌ சங்க அலகு 


$0்ற் 

நம 10 

௦04 ஜே201(810௦ 
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ற்ப ம்பறர்‌ 
ரர்‌ 

$01ம82௦ 


$௦0/ கம அ] தஞ்டக 


$00940 இர்கரர்ரற 
[$01400ம்ப 2 
இலார்‌ 12௦40 
0 "09/2௦ 


நா216 ராரா 


141 (அப 11/12 
நாகம்‌ 
இ$ர௦ம்‌(1) 17௧௦10௧ 
இர 0216 

இரவி. மிஎஸஷு 


ரி 
-- போடே வரைவு 
--உடல்‌ மின்தேக்கம்‌ 
--அவப்பக்‌ சுதிர்மானி 
--அடித்து மோதுகை 
தளை, பிணை 
பிணைப்பு 
பூலின்‌ அல்ஜீப்ரா, 
பூல்‌இயற்கணிதம்‌ 
ஊக்குவிப்பு நிலையம்‌ 
--அடிப்படுத்தல்‌ 
கட்டுண்ட எலெக்ட்ரான்‌ 
--வில்‌ போன்ற அலைகள்‌ 
--தடைகுதிரைத்திறன்‌ 
தடைக்‌ காந்தம்‌ 
இளை 
--விரிவு எண்‌: 
-- உடைத்தல்‌ 
--விடுதாமதம்‌ 


இடமா -உடைவழுத்தம்‌ 


இடம்‌ 011226 


நார்ஜும்‌ 1806 
இபிஜ்ம்ப௦55 

இரப்ப 0ஊ06 

$080 132 
ந$ட0உம்ரர்ப த 
1111) 

[$ம 111 காரா 
இங 0/௦011.055 
இங்‌ மோ 
இரு நி0மனா 
ரப்‌ ][£ஞரவர்ா06 
யின்‌ 

இணி அமி 
இணி 5122௦ 
இய 54௦௧26 
யன 78௦ 


ய்‌ 


_-உடைமின்னமுத்தம்‌ 
-.பேரொளிக்‌ கற்றை 
--ஒளிர்மை, ஒளிப்பொலிவு 
ஒளிர்வு 

--அகன்ற அலைவரிசை 

_. அலை பரப்புதல்‌ 

_- தூரிகை 

--தூரிகைத்‌ தண்டு 
தூரிகை உராய்வு இழப்பு 
_.தூரிகைப்‌ பற்சக்கரம்‌ 
--தரரிகைத்‌ தாங்கி 
_--தரரிகைத்‌ தடை 
இடைநிலை, தாங்கி 
இடைநிலை மிகைப்பி 
-- இடைநிலை அமைப்பு 
இடைநிலை சேமிப்பு 
இடைநிலை வால்வு 


குமிழ்‌ 


ய0௦4்‌ ஜேக்ர05 --கடத்‌ தியடுக்குகள்‌ 


இராமர்‌ 
இயலா 
மகர 
117442 
உ. 


-தய்வு 
_..மின்பட்டை 
_.மின்காப்பு 
_.இமிரி 


_ பர்மிங்காம்‌ கம்பிஅளவை 


(ோர்ற த 


(னம்‌2ார்ற2 
(வேடம்‌ 
மரா! 
ரோல்‌ 


௫ 


--மையப்படுத்துகுல்‌ 
--இணிவு மையம்‌ 
--வழி, கால்வாய்‌ 


--குறியீடு 


(பேகாக0எர(10 யோ: சிறப்பியல்புக்கோடு 


ோொ20்ரே(ம௦ 
2 பப்ப 
(றிலாவார்வர்5(1௦ 
நறாற௦ம்ல06 
(126 
மோஜ6 வெள்‌ 
கமோள்ச (யோர்‌ 
(6975 
வள 
(௦0% 
(160 மிரர்‌ 
மேம்ம ஸ்‌ 
(101௦ 
19 1/௮ 11 1129 
பேறிர்பத 
(1 0ம்்‌ 
சேரப்‌ நாவலா 
மேயெட்ர்‌ 11160௫ 
(ொபேர்ஹா ிரிறர்ர் 
(௦பிஹ ஒ௦மர்றா 


(மோந்து மள்ள 
சோஸிகப்பத 5ரமாக௦ 


(பி மொரர்ளள06 
(]கரர்ட 


(100 ய 
-(2]1001196 
(106௦ம்‌ (மர 


(106௦ம்‌ சோலர்‌ 
1 விளர்க்0று 


_திறப்பியல்புச்‌ சமன்பாடு 


சிறப்பு மின்‌எதிர்ப்பு 


மின்னூட்டம்‌ 
--மின்னூட்டமியற்றி 
ஊட்டு மின்னோட்டம்‌ 
--அடித்தட்டு, படல்‌ 
நடுக்கம்‌ 

--சோதுித்தல்‌ 
சோதிக்கும்‌ இலக்கம்‌ 


--தணிக்கைப்‌ பகுதி 
--அடைப்பி, சோக்கு 
--அடைப்பு-மின்தேக்கி 
இணைப்பு 
_(மின்‌)சுற்று 
சுற்றுமுறிப்பான்‌ 
மின்சுற்றுக்‌ கொள்கை 
வட்ட இயக்கம்‌ 
-வட்டவரியோட்டம்‌, 
வட்டத்துருவுதல்‌ 
சுற்றும்‌ பதிவேடு 
--சுற்றும்‌ சேமிப்பு 
பரிதி, வட்டச்சுற்றளவு 
--பொருத்துதல்‌, 
இறுக்குதல்‌ 
-காலவடித்‌ துடிப்பு 
வலஞ்சுழி 
நிறைவுற்ற சுற்று, நிறை 
சுற்று, மூடிய சுற்று 
மூடு சுற்றுத்‌ தொலைக்‌ 


காட்ச 


(109௦ம்‌ 1௦௦ ளோர்‌ா!--நிறை சுற்றுக்‌ கட்டுப்‌ 


4010 
(11றறம்ா2 
(ம௦வய்வி 
(0230 1௦ 
(2006 
[211921 
(௦ வீம்ப்ஸர்‌ 07 

இஷிபிர்றா0ற 
வோர்‌ 
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பாட்டு அமைப்பு 
--கத்தரித்தல்‌, நறுக்குதல்‌ 
--ஓரச்சு 
--ஓரச்சு வடம்‌ 


-சங்கேதம்‌ 

-குணகம்‌ 

-தின்னுருவடைதற்‌ 
குணகம்‌ 

-ஓரியல்பான, ஒன்றிய 

கும்பிச்சுருள்‌, சுருள்‌ 


எனவவ வைகை ளைக்‌ 
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ேறண் த கேரம்‌ 


(005804/ 12௦1றர்‌ 


--பொருந்துகை 
-வெப்பமடையா 
எதிர்முனை 
சேகரிப்பான்‌ 
-சேகரிப்புச்சுற்று 
சேகரிப்பு மின்னோட்டம்‌ 
சேகரிப்பு சந்திப்பு 
சேகரிப்பு மின்னழுத்தம்‌ 
மோதல்‌ 
அ வண்ணத்தொலைச்காட்டு 
-கால்பிட்‌ அலைவி, 
கால்பிட்‌ அலைஇயற்றி 
--உள்ளகம்‌ 
-- ஒளிவட்டம்‌ 
சரிப்படுத்தும்‌ மின்சுற்று 
சரிப்படுத்தும்‌ செயல்‌ 
--உடன்தொடர்பு 
--அரிமானம்‌ 
--கோசைன்‌ 
காஸ்மிக்‌ கதிர்கள்‌ 
எகூலுரம்‌ 
- எண்ணி, எண்ணும்‌ கருவி 
எதிர்‌ மின்விசைக்கலம்‌ 
சுழல்‌ இணைவிசை 
பிணைந்த சுற்றுகள்‌ 
-மிணைப்பு 
பிணைக்கும்‌ மின்தேக்கி 
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--உயர்மதிப்பு 
-.-உயர்நிலை 

மின்னழுத்தமானி 
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(08601 நிறம்‌ 


சுற்றுக்கள்‌ 
குறுக்கு இணைப்புகள்‌ 
குறுக்கு பிணைப்பு 
குறுக்குப்‌ புலம்‌ 
குறுக்குக்‌ காந்தக்‌ கற்றை 
குறுக்கு பண்பேற்றம்‌ 
_வரம்புப்‌ புள்ளி 
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ர்௦ --உறைநிலைக்‌ கடத்தி 
சுவிட்சு 

போவ படிகம்‌ 

போர்கி வேரா! -பழிகக்கட்டுப்பாடு 

ரக] ளோ01௦ம --படிகக்‌ கட்டுப்பாட்டு 

9112ம்‌ --அலையியற்றி 

ரூ வ உள --படிக அலைவாங்கி 

(ஹ்‌ 1₹00 _-மும்மூலம்‌ 

மயிர லோ --மின்தடைத்‌ தொகுப்பு 
வரைகோடு 

(யாளர்‌ மின்னோட்டம்‌ 

(போளம்‌ மோர்‌ --மின்னோட்டச்‌ சுற்று 

யாளர்‌ ஜ்‌ -- மின்னோட்டம்‌ 
சேகரிப்பான்‌ 


மார்‌ றர மின்னோட்ட அடர்வு 


(மாம்‌ நபர்‌ --மின்னோட்டத்திறன்‌ 

(ளை 1௨10௨௨ --மின்னோட்டப்‌ 
பின்னூட்டம்‌ 

பாளர்‌ நாறி மின்னோட்ட 
கணத்தாக்கு 


--மின்னோட்டங்காட்டி 


மின்னோட்ட வெளியீடு 


(மோனம்‌ நுறமீர்சக0ா 
(யோனம்‌ பெழ்றமர்‌ 


பொன்‌ எனம மின்னோட்ட 
தொலையளவு 

0116 வளைவு, வளைந்த 

(2மார7௦ 1180 அ வளைவுத்‌ தொடர்மானி 

4 ம0ஙி [8/5 வெட்டும்‌ சார்‌அழமுத்தம்‌ 


வெட்டும்‌ அலைவெண் 
அடுவ௨ட்டு அஞ்சல்‌ 

(மே௦ரி' 01122௦ _-வெட்டுமின்னமுத்தம்‌ 
(னம்‌ _.தட்டுப்பாட்டியல்‌ 
ஸரரிர்ம்ர்வி 11002 --உருளை வடிவான சுருள்‌ 
(ரண்ம்ர்கி 0௦0 --உருளைச்‌ சுழலி 


(2ப4௦மி நிரு 
(204௦11 0 


£ 
றிஸம்‌ நிலயம்‌ --அலைவற்ற 
ர்‌ ம்‌ பயனில்‌ வரிசை 
இலம்‌ 111௦ பயனில்‌ காலம்‌ 
நிகர காற்று நீக்கல்‌ 
இல்யம _-குறைநீக்கல்‌ 
நஇலலம்‌ மேயர்‌ --த௪ம எண்ணி 
றர தேய்வு 
லஷ வீரம்‌ --தேய்வுக்குணகம்‌ 
லஷ 98 மாவி --அதிர்வுத்தேய்வு 
மியா டுடசிபெல்‌ 
இணறைலி கர்ண --தசமமுறை 
ி௦௦0யற 12 _.பிணைப்பறுத்தல்‌ 


ப வண்டை டை 
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ழு 
102 -பிணைப்பறுக்கும்‌ 
(௦௦4௦ --மின்தேக்கி 

இலாத ரிரள --பிணைப்பறுக்கும்‌ 

வடிச்சுற்று 
ிவெரா2196 --ஆற்றல்‌ நீக்கு 
மி வீலர்‌ குறை 
மிவி௦0்ங்த இர்‌ --விலக்கும்‌ அமைப்பு 
விவா விலகு மின்னமுத்தச்‌ 

ம£0ரனம்ச்றரர்ன சரிவுமானி 

டுவி களப -விலகல்‌ நுட்பம்‌ 
])வீ605112 குவியக்குலைவு 
ட ைர்/் --அக்கஇழப்பு 
மிஷரு --பின்குங்கல்‌ 
£லிரு 100௨2 -துரமதிப்பு கம்பி 
றன காத்து நீக்கம்‌ 
டள அடர்த்தி 
ளட ரீ மோத -மின்னூட்ட அடர்வு 
நியையாகார்ரா --துருவத்துவம்‌ நீக்கல்‌ 
உனை படிவு 
இலல படியச்‌ செய்தல்‌ 
டும்‌ ௦ீ1௦ர்ய/கர்- - அலை பண்பேற்ற ஆழம்‌ 
வது -- வடிவமைப்பு 
ற்ற பண்‌ பிறக்கம்‌, 


கண்டறிதல்‌, உணருதல்‌ 
௨௦0/0 ரீ --பண்பிறக்கத்திறன்‌ 
ள்‌ --உணர்கருவி, 
பண்பு இறக்கி 
பண்பு இறக்கச்‌ சுற்று 
விலகல்‌ விகிதம்‌ 


டம போண்ர்‌ 
டுளர்கர்்ம இகரம்‌ 


பபப ம! --தாந்தம்‌ ஏந்தாமை 
பிப --இடைத்திரை 
மிர்வி௦௦0ா12 _.மின்கடத்தாப்‌ பொருள்‌ 


--மின்கடவா எண்‌ 
--கடத்தாப்‌ பொருள்‌ 

வெப்பமேற்றும்‌ முறை 
/வர்1௦ 8க1௦--மின்கடத்தாப்‌ பொருள்‌ 
துடை 


வி20ரா16 (மோேடர்வார்‌ 
மிம்ஷ்20்ரம் நரி வர்ர்த 


இனவ கரவிர--பகுப்பு ஆய்வி 
மிள 88 -- பகுப்பு அஞ்சல்‌ 
டுர்சீள (1௧1100 பகுப்புத்‌ தேற்றம்‌ 


160 
றுர்ஜர்வி றக1௦2 எண்‌ உருவக மாற்றி 
றோன்‌ 
தர்ற ஜளேரலர்ள --எண்‌ சணிப்பி 
[ரஜ(ச56 -.எண்படுத்து 
டன அவபரிமானம்‌ 


_-ஒருதிசை மின்கடத்தி 
அலை பண்பிறக்கம்‌, 
ஒருதிசை உணர்தல்‌ 


இறக்கம்‌ 


11046 ரா வர 
௦ம்‌ இல்லக 


மா 


ற்‌ போயி 


ழ்‌ (2016 
நிஜ 
நிர 


பற்லர்‌ போ௦ றர 02 


இர்‌ ஸேழிர்ற2 

பப்‌ 
ர்ய்2ரீர்ா 

டத பப்ப ப 
(ேலதர்மா 

60 மோஸர்‌ 

இம வர்‌ மோளர்‌ 
19110 


இர்ைலர்‌ ரம 


இறுக்க வட்டம்‌ 
ஒருவழி இரட்டை மூறை 
--இருமுனையி 

ழூநரமு. வில்‌ உலை 
--தேரடிப்‌ பிணைப்பு 
நர்‌ இணைப்பு களரி 


--தேரடி இணைப்பு 
மின்னாக்கி 

தந்‌ மின்னோட்டம்‌ 

-நேர்திசை மின்னோட்ட 
மோட்டர்‌ 


--மீதர்திசை ஒட்டி 


இழ ல௦10021 கறம --திசையணர்‌ 


பவட] 
(காக வார்டார்கே 
இர்ச0்‌ மம்மு 
இன்ச்‌ ிர௦ரரார்0ா 
இர்‌ 8 
இரா 
ப்பை பாப 
இர்‌ வாஜ6 
இட்து ௦ 
இர்கரோம்ர்ு 
15012126 நிய/௦ 


ஆண்ட்டென்னா, திசை 
இரும்பும்‌ அலைவாங்கி 


திசைப்‌ பண்பு 


நரம. உணரி 

நேர்‌ விகிதம்‌ 

தேர்‌ அலை 
-திசைப்படுத்தி 
அகுட்டுதினைவுப்பொறி 
-மின்னிறக்கம்‌ 
-மின்னிறக்கம்‌ 


-எமின்னிறக்கக்‌ குற்‌ 


றடிந்காஹ்த மோமை- மின்‌ இறக்க 


டி ஜர்றத 1 வார 
இடல்‌ 

9150 மாம்ப2ர்0ா 
1120122121 


1)ற[2௦வனம்‌ 
மோஸம்‌ 
இரா 
இற்யு௨0 
மோரவ0(2106 
இந்ர்ரர்ற்றர்எர்‌ 
10 பபா06 


மின்னோட்டம்‌ 
மின்‌ இறக்க விளக்கு 
--துனித்தியங்கும்‌ 
பாகுபடுத்தி 
இடப்பெயர்ச்சி, 
இடம்‌ பெயர்‌ 
--இடம்‌ பெயர்‌ 
மின்னோட்டம்‌ 
--உருக்குலைவு 
-பரவலா(க்‌)கய 
மின்தேக்கம்‌ 
--பர்வலாகிய 
மின்‌ தூண்டல்‌ 


நிடிணற்யாசர்‌ யயர - பகிர்ந்த சுருள்‌, 


இடர்றுற்யா்க இச்‌ 


பிர்ல்மாட ௨0 
நர்‌ எம்றுரு 
மிர்எனாத 


பி்்வ்ளு 
மிராமம்ப 


பங்கிட்ட சுருள்‌ 
பங்கிட்டு முகப்பு 
எதடங்கல்‌ 
நிக்‌, சிய 
-விரிவடையூம்‌, 

பிரிந்து செல்லும்‌ 
பிரிவு (வகுத்தல்‌) 
பகுதி 


கவட ர்க ட ககன எர படில கரக ணி 
கலைச்சொல்‌ அகராது 


76 


ய்ஸலா 

இரை நாழயர்பு 
யா ர்ளள்‌ 
இஜ்சை 

1911 

£இலம்‌!6ீ இரம்த௦ 
ரண்‌ மோளம்‌ 
இிஸ்‌!6ீ 11046 


இிராம்‌16 ௦0060 


வோட்‌ 7706 


--கொடை அணு 
கொடுப்பு மாசுகள்‌ 
கொடுப்பு மட்டம்‌ 
--சேர்த்தல்‌ 
புள்ளி 
இரட்டைப்‌ பாலம்‌ 
இரு மின்னோட்டம்‌ 
--இரட்டை இருமுனை 
வால்வு 
இரட்டிப்பு 
பிறழாத்‌ துல்லியம்‌ 


நிய ஊர்‌ ல்‌ இரட்டைச்‌ சுற்றுச்சுருள்‌ 


றி 
லக்‌! 

இயர்‌ 

இரர்ரீர்‌ (மானார்‌ 
இரர்ட கற்ற 
இர 

இஷ்ன 51202 
ப்பது எப்பப்‌ 
நஇர்ர்ரத நனை 
மிரு 

ாமலம்‌ ௭௦ 
மாயா ோராரி] 


இமை அகார்‌ 
இமா *ப்ரர்ர்மத 
நிரு நீஉ((ஷரு 
இரு வே 
இழு 
இவஷட்ம்ரு 
19௭0410006 
01: 


பிய 0௦ 

1) மமாரர்ட 81௦ 

£றெகாா!6 
(புகாஎ௦ரார்ார்ர 

[மகாப்‌ 
மற்றை 

றா 5/0722௨ 

இராக 


நலா ரா 
*சரரிர 

நல்‌. (060101 
நதா 1௦ 


--இரட்டிப்பான்‌ 

--இரட்டை 

நகர்வு 

நகர்வு மின்னோட்டம்‌ 

செலுத்தும்‌ பெருக்கி 

செலுத்தும்‌ பகுதி 

செலுத்தும்‌ சட்டம்‌ 

-புகுத்துமிட ஓட்டும்‌ புள்ளி 

ட்டும்‌ திறன்‌ 

ட்ப 

-நிக்கு வரல்வு 

உருளை வடிவ 
கட்டுப்படுத்தி 

--ருளைவடிவ துவக்கி 

--த௫ுளைச்‌ சுற்று 

உலர்‌ மின்௧கல அடுக்கு 

உலர்‌ கலம்‌ 

-நகுலாக்கி 

இடம்‌ 

இரட்டை டையோடு 

- இர்‌ எதிர்‌ இரட்டை 
பனு 

பயன்‌ சுற்று, பணிசுழற்ி 

-ஓட்டத் தடை 


--இயக்கநிலை சிறப்பியல்பு 
--இயக்க சமறிலை 


_-இயக்கநிலை சேமிப்பு 
அமின்னாச்கு, 
டைனமோ 


2 


காதொலிப்பான்‌ 
நிலம்‌ 
--நிலஇணைப்பு 
-..நிலக்கம்பி 


| 2:11 12141 

நஹய்எம்‌ --தரையிடப்பட்ட, 
நிலத்துடன்‌ இணைக்கப்‌ 
பாட்ட, 


/௦௦ய்ம்மெர ௦மீ1000--சுழலியின்‌ மையவிலக்கம்‌, 
சுழலி மையப்படாமை 


ஸ்‌ -- எதிரொலி 

007 போளம்‌ --சுழமி மின்னோட்டம்‌ 

*ர்ரர வோளம்‌ டம சுழி மின்னோட்டத்தடை 

நிர்ர மோர்‌ சுழி மின்னோட்டத்‌ 
நறவு 1ரவம்த தாண்டல்‌ வெப்பம்‌ 

807 போம்‌ 1௦6 -௪ழி மின்னோட்டஇழப்பு 

001501) 118601 -- எடிசன்‌ விளைவு 





1026 விளிம்பு 

121 /பதி0111291 விளிம்பு விளைவு 

ந17601176 விய விளைவு மதிப்பு 

நசிவு திறன்‌ 

நர்‌ 1,035 திறன்‌ இழப்பு 

நமக ௦8 --மின்னாற்றல்‌ உற்பத்தித்‌ 
லேள௨(1001 திறன்‌ 

ந] மொற... மின்னூட்டம்‌ 

மர்ம போஸ்‌ மின்‌ இணைப்பு, 

மின்சுற்று 


நர்‌ 00... --மின்சமையல்‌ அடுப்பு 


நய/பி௦ 0௮ம்‌ .மின்புலம்‌ 

ந]உ0ர்ர்ட *16 மின்‌ இ 

நய 60ர்ரர்‌௦ 810: --மின்பாயம்‌ 

நய] ஞர்‌ 17010௦ --மின்விசை 

நய ட0்ர் 8056 _-மின்‌ உருகி 

311௨04171௦ 11/10 மின்‌ அடுப்பு 
ந1௨0ர1௦ 1184 மின்தூக்கி 
நயம்‌ 10௩01 _-மின்மோட்டார்‌ 
நரம்‌ 0ெிக்ை --மின்‌அலைவு 
வவ --மின்‌அழுத்தம்‌ 
நரம இரா --மின்திறன்‌ 

ந]௨௦1112 0156 மின்னலைத்துடிப்பு 
*160411௦ 51௦௦ மின்‌ அதிர்ச்சி 
நயி௦01ட ஒர்தக! _-மின்சமிக்கை 
1௨041௦ இரர்ர்னே _..மின்விசைக்குமிழ்‌, 


மின்‌ சுவிட்சு 
நரா 7246 --மின்‌ அலை 
னாவ கண்க -மின்சாரக்‌ கவர்ச்‌ தி 
நய] 60ர்1 கருப்‌ -- மின்சார அச்சு 


பி 121 -மின்பண்டபு, 
(1௨௧௦(௦21911௦5 மின்சிறப்பியல்பு 

1912917161 --மின்கடத்துல்‌ 
ளேோர்ப௦் 

ந௦087ர02ம _-மின்பொறியியல்‌ 
நறுஹுு௦ரர்ப2 


மின்னியல்‌ வடிப்பான்‌ - 
_-மின்விசை 


நிவி பன 
நபி நழ006 


அலைச்சொல்‌ அகராதி 


79 


3]60170101001/6 710706 


நிரீடம்ர்வ நாற்றி -மின்துடிப்பு, 
மின்துரண்டுணர்வு, 
மின்கணத்தாக்கு 

மின்‌ காப்பி 

--மின்முறை ஏற்றம்‌ 


201710] நர ஒயிகர்ரா 
நிர20ர்ி நியாறர்றத 


*உர்வி ௦00 --மின்சார ரோபோ, 
மின்‌இயந்திர மனிதன்‌ 
நிரவி ஹல! -மின்சமிக்கை, 


மின்‌ சிக்னல்‌ 
1200ம்‌ 14 லர்வி --மின்நடுநிலை 


12: 87711021710/] மின்‌இணைப்பு, 
மின்மயமாக்கல்‌ 

1 6௦௦வார0ஜாமம்‌ --மின்‌ இதயத்துடிப்பு 
வரைவி 

ந160170085(12 --மின்வார்ப்பு 

1116017001 மமம்‌] மின்‌ வேதிய சமான 

நறும்‌ ரவர்‌ எடை 

1௦ம்‌ --மின்வேதியல்‌ 

நயி௦௦ ௦௦0120 --மின்கோாட்டம்‌ 

112040000ர்ர்௦ --மின் மரணம்‌ 

11௦0470006 -மின்முனை 

*160206௦ நிரவி --மின்முனை அழுத்தம்‌ 

7]உ20யரரயாம்ு --மின்னியக்கம்‌ 

நக ஹுராரரா- -மின்னியக்க மீட்டர்‌, 
மின்னியக்கமானி 

712000 தாஹம்‌ மின்னியல்‌ வரைபடம்‌ 

110 தூஷ(ரு -மின்வரைவி 

ந]௦0101/915 -மின்னாற்‌ பகுப்பு 

1204101546 --மின்பகுளி 

நப௦10ந0௨ நர்‌ _-மின்காந்தம்‌ 


16௦0ல்‌ $889--மின்காந்த அஞ்சல்‌ 


0221207112, ௭011௦ மின்காந்தக்‌ கவ்வி 
(மெர்௦்‌ 

8116011010220௦110 --மின்காத்து விளைவு 
811௦01 

112௦410112 87011௦ --மின்காத்த (அலை) 
நானு ஆற்றல்‌ 

81௦01: 000௧2௭௦110 -மின்காந்தப்புலம்‌ 
சிவம 

$11201701122100110 --மின்காந்கு நிரல்‌ 
ற உமா 

$11201-0102202110 --மின்காத்த அலை 
54876 

ம] ைரஜுனரறை  --மின்காந்த இயல்‌ 

01200100501யயம்‌வி எந்திர மின்னியல்‌ கடை 
இரவ12௦ 

11] 200-071௦0வாம்‌வி --எந்திர மின்‌ஆற்றல்‌ 
நரரது மாற்றி 

1௦௦1௦ மின்‌ மானி 


12௦ ந -மின்னியக்கு விசை 


3171௪007௦1 


1௦00 ஏலெக்ட்ரான்‌, மின்னணு 

நர்கராறு $ம அமின்னணுக்கற்றை 

நு மேோரிசம்‌ --எலெக்ட்ரான்‌ பிணைப்பு 
(0990118710 அலையியற்றி 

ந112017௦1 1161ம்‌ -மின்புலம்‌ 

12 (சொய்‌ 


- எலெக்ட்ரான்‌ ஒட்டம்‌ 
நிர்மாபிரியா06000-- எலக்ட்ரான்‌ ஒளிர்மானி 
ந1600ட 0௨6 


-- எலெக்ட்ரான்‌ வாயு 
நபம்‌ ளேன்‌ 


--எலெக்ட்ரான்‌ ஆக்கி 


12! எலெக்ட்ரான்‌ மீச்சி 
நய 101௦ -- எலெக்ட்ரான்‌ 
(ரேம்றைவா்0ா மின்துளைச்‌ சேர்க்கை 
ற 1101ல்‌ -- எலெக்ட்ரான்‌ மின்துளை 
இரட்டை 
6௦0 ?810௦6௦0--எலெக்ட்ரான்‌ 
நுண்ணோக்கி 
100 நியிம்றர்ள -- எலெக்ட்ரான்‌ பெருக்க 
114௦040௧ நவாடிறரார்‌ -- எலெக்ட்ரான்‌ கடத்தல்‌ 
ஒர்‌ முறை 


160100. 10 


ம10ார மற்‌ (00) 


--மின்னணுக்கொள்கை 
மின்னணுக்‌ குழாய்‌ 


3876 (வால்வு) 
௦000 011 -- எலெக்ட்ரான்‌ வோல்ட்‌ 
நிி௦(0ாம்‌0 மின்னணுவியல்‌ 
நப501ர0ாம்‌0 திறறவர்ட மின்னணு சாதனம்‌ 
1200ம்‌ --எலெலக்ட்ரான்‌ தாக்குதல்‌ 
இீராம்ஊமாளர்‌ 


*ப6010ாம்‌௦ வேலர்2்‌ா--எலெக்ட்ரான்‌ கணக்குப்‌ 


ந1௦0170ாம்‌௦ (1௨2௦ 


பொறி 
--.எலைக்ட்ரான்‌ 
மின்னூட்டம்‌ 


12௦0ம்‌ ரோழராரள-- எலெக்ட்ரான்‌ கணிப்பி 


*120110ாம்‌௦ 
நய்டுயர்றப0ர 

நிர்ரரகம்௦ 1146 

நிரம்‌ கோ 


நிி2010ாம்‌௦ ]ஜாப்ரர் 


01201௦ 
நபிடர்யாறு ளார்‌ 

நீயிஷ00கம்‌0 நடி 

1120 0ம்‌ நர] 
நஇல்மர்‌0ா 


நய[60120ஈம௦ (ரஜ. 


நரம்‌ 3 ஊ்ரி்ள 


1௦௦10௦ 380 


எலெக்ட்ரான்‌ சாதனம்‌ 


-மின்னணுக்கண்‌ 
--எலெக்ட்ரானியல்‌ 
பல்சக்கரம்‌ 
-ஏலெக்ட்ரான்‌ வழித்‌ 
தீப்பற்றுதல்‌ 
--எலெக்ட்ரான்‌ கருவி 


-- எலைக்ட்ரான்‌ வில்லை 

-- எலெக்ட்ரான்‌ உலோக 
உணர்த்தி 

- எலெக்ட்ரான்‌ 
இசைக்கருவி 

--எலெக்ட்ரான்‌ திருத்தி 

எலெக்ட்ரான்‌ அஞ்சல்‌ 


ணட டட அற்ப கையா அண்மை 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


80 


1௦00ம்‌ 


12 ( ய) பணி 19] 


நிறாராஜு ரவ 


மின்னணுவியல்‌, 
எலெக்ட்ரானியல்‌ 
-. எலெக்ட்ரான்‌ உறை 


1௦0௦170௧4௦ இற௦ிஙாம-- எலெக்ட்ரான்‌ 


ந1௨010ற4௦ "நீரு 
பிரை 
016040௧71௦ 77௦ 
81௦0010600ற6 
பிய 11719 
$160470912116 
ேயறி112 
ந1601051211௦ 
£லி்ப 


மி ய்ப்ப்பாணிப்‌(! 
நி 0ர்க/0 100: 


112001051811௦ 
நற ௦(100 

$0]௨00:0514211௦ 
நிராக 

1]2017061274௦ 
120002 


ஆற்றல்‌ நிரல்‌ 
-- எலெக்ட்ரான்‌ 

தட்டெழுத்துப்‌ பொறி 
எலெக்ட்ரான்‌ வால்வு 
--நிலைமின்கா ட்டி 
--நிலை மின்னியல்‌ 
நிலை மின்னியல்‌ 

பிணைப்பு 
--நிலைமின்னியல்‌ விலக்கல்‌ 


--நிலைமின்னியல்‌ புலம்‌ 
நிலை மின்னியல்‌ பாயம்‌ 
--நிலை மின்னியல்‌ 
தூண்டல்‌ 
--நிலைமின்னியல்‌ 
அழுத்தம்‌ 
--நிலை மின்னியல்‌ 
வரை பதிவு 


11௦011௦5॥௨11௦ ஒயம்‌னிம்‌ --நிலை மின்னியல்‌ கவசம்‌ 
1$1201௭051214௦ 500௨2௨--நிலைமின்‌ சேமிப்பு 


1016011054811௦ (ஈ0( 
0% (மஜ 
ந]1௨047 091க7105 
0120410110 
இர00059 
111௦0(20190௦ 
ந1௦௦ம1௦1ரறர்பா 
நயினா 
பப்பட்‌ 
நயிய்பம்ப2ர்‌0ா 
நர ணதரர 2௦௦ 
(ப பய 
நர்‌. 


இராம்(ர்‌௨ம்‌ 5121௦ 
ந்ராம்‌(ர்ள 

நரார்ரர்னா மோளர்‌ 
நிறம்‌ ரீநறயர்‌ 
நாம்‌ 1276 

றம்‌ நியா 

நிரம்‌ இம்விம்‌ 


நறு 


--நிலை மின்னியல்‌ 
மின்‌அலகு 

--நிலை மின்னியல்‌ 

--மின்வெப்பமுறை 


--மின்‌அச்சு 
மின்முறை தட்டச்சு 
உயர்த்தி 
நீக்கு 
--மின்கலநீக்கி 
-- அவசரநிலை மண்டலக்‌ 
கட்டுப்பாடு 
_-மின்னியக்கு விசை, 
மி.இ. வி. 
ஆற்றல்‌ உமிழ்ந்த நிலை 
மிழி 
_.உமிழ்ப்பு மின்னோட்டம்‌ 
_உமிழ்ப்பானில்‌ உள்ளீடு 
--முனைத்தகடு 
மூனை வளையம்‌ 
--முனைத்‌ திரை, 
முனைக்‌ கவசம்‌ 


--ஆற்றல்‌ 


றர ஹு க்கம்‌ ஆற்றல்‌ மிகைப்பி 


நறாஜு நகரம்‌ 
நறாளு மள 


--ஆற்றல்‌ பட்டை 
--ஆற்றல்‌ மட்டம்‌ 


நாலு ல 
நஜ ]ிரீ2ர்ள -அஆற்றல்மானி, 
மின்‌ஆற்றல்‌.மானி 
நற ஜ00 பொறியியல்‌ வல்லுநர்‌ 
நிறத்த பொறியியல்‌ 
௦100௦ - உறை 
121111: 29 _-சமநிலைப்படுத்தி 
நிருபித்த சமப்படுத்தி வளையம்‌ 
நி.யயக1101 சமன்பாடு 
நவ இள  --சமன்பாடு தீர்வி 
நிமுய்ற0$ளர்ர்வ! -.சமமின்‌அழுத்தம்‌ 
நருஷ்வினர்‌ நிரைகரு சமமான ஈரம்ச எண்கள்‌ 
இடி 
கரண்விளர்‌ சோரம்‌ --இணையான சுற்று, 
நிகர்‌ சுற்று 
நராம்ரவிளர்‌ அசமானகடத்துத்திறன்‌ 
லோேரே௦பரரடு 
ாக$ஹ்‌16 510826 --அழிபடும்‌ சேமிப்பு 
இரா0ா பிழை 
நிர்்ளா லா ஈதர்‌ அலை 
0-1 ஊரான மின்மாற்றி 
நிர௨௦ய௮1100 --வெளியேற்றுதல்‌ 
நிஃ௦லா26 மாற்று நிலையம்‌, 
மாற்றம்‌, 
இணைப்பு நிலையம்‌ 
1300142110 இளர்வு 


இளர்வு இழப்பு 

-இளர்த்து நிலை 

-இளர்‌ மின்னோட்டச்‌ 
சுற்று 

--இளர்வுச்‌ சுருள்‌ 

_ நீடிப்பு, இட்டப்‌. 

நீட்டப்பட்டதொடர்‌, 
அளவு எல்லைக்கோடு 


இிர0ரர்21101 1,055 
நபர்‌ ஒர்‌6 
1 ப்பத்‌ பப 


*ிர்1த (011 
நி்னாடர்ா 
*%ர1ட101 1106௦ 


நதர்ரறடமி -புறப்பண்பு, 
பேல௨௦(21212 புறச்சிறப்பியல்பு 
நைவ மொய்‌ --புறச்சுற்று 


நவி 1௦9்4லா0௦ --புறமின்‌ தடை 
நர்ரவி 5௨௦ வெளிச்‌ சேமிப்பு 


நரக நஸ்‌ நஜ6 --அதி உயர்‌ மின்னழுத்தம்‌ 


நி வ01லர0 -பின்னமைப்பி, 
புறச்‌ செருகல்‌ 
நிலமான நிர்தட.. உச்ச உயர்‌ 
நிரய ஸ0105 அலைவெண்கள்‌ 
124100 -டவளியார்ந்த 


வ ஆட்ட தட. மு 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


81 


810167 அகம 
ப 
ந'ஐ0ந்0ர தாரணி 
தர மங்கல்‌ 
நியிய6 ௧72 தவறு வீதம்‌ 
10:19:11 அபார ட்‌ 


254 டறன2ம௦ 188 --விரைந்துஇயங்கு அஞ்சல்‌ 
நிஐயிர்‌ மோனம்‌ தவறு மின்னோட்டம்‌ 
நிலயீ்‌ 7,௦011881100ட --தவறு இடங்குறித்தல்‌ 
நிலம்‌ ராரா ஊட்டும்‌ மிகைப்பி 
நி'6௦ம0௨௦0% பின்னூட்டல்‌ 

நி ௨௩% கழ பின்னூட்ட மிகைப்பி 
110௦010௨0% சேனர்ர்‌ --பின்னூட்டச்‌ சுற்று 


நிய வி லோம்‌! --பின்னூட்டுகட்டுப்பாட்டு 
35, அமைப்பு 

ம6600௨௦% -பின்னூட்டு தகமாறி, 
1வாடிம்ம0 பின்னூட்டு ஆற்றல்‌ 

மாற்றி 

1௦0 ஊட்டி 

மிளா --அயக்காந்தம்‌ 

ந்ப்ம்விர்டரு டுமய்ந்நிலை 

1814 ்‌ புலம்‌ 

விம்‌ வேவ -புலச்சுருள்‌ 

நீர்விம்‌ றர்னம்‌(1 --புலச்செறிவு 

111 வம இமம்‌ -புலஉறுதி 

நிர்ஹா6 5ம்ய்‌4 குறியீடு நகர்ச்சி 

81 ஹாரார்‌ நூலிழை 

நிழ (மரச்‌ -வடிச்சுற்று 

நற்றவ (வேம்‌! இறுதிக்‌ கட்டுப்பாட்டு 
12: 112117 உறுப்பு 


வி வீர 11மீராமை-டுறுதி மதிப்புத்தேற்றம்‌ 
130௦3 ேோச்க04 நிலைத்த இணைப்பு 


19:11 தட்டையான 
1187 வெடிப்பு, குறைபாடு 
40 --ஒளிச்சிமிட்டல்‌ 


--இமிட்டுச்‌ சத்தம்‌ 
--பறத்தல்‌ கட்டுப்பாடு 


பிர்லா 14075௦ 
நி்ஹ்ர்‌ (0ோர்‌0! 


ந11ற-பிஹ --படு- எழு, 
ஃபிளிப்‌-ஃபிளாப்‌ 
பபப தய மிதக்கும்‌ கஇரிடு, 


மிதக்கும்‌ வலை 


0௨1112 ற்‌ மிதக்கும்‌ வேகம்‌ 


111ம01021100 --ஏற்ற இறக்கம்‌ 

நி]யர்‌ --பாய்மம்‌ 

நரரர்ம்‌ நர்ர்ச்ப்0ற -பாய்ம உராய்வுத்தடுப்பு 
மிவாறற்த 

இப்ப ப _.பாய்ம மோட்டார்‌ 


-ளிர்தல்‌ 
--ஒளிரும்‌ திரை 


_- படபடப்பு மங்கல்‌ 


1101280006 
1]001௦0ர்‌ ஒர௦0 
நிர்‌ நிஷய்ப்ப 


ஸ்ட ந்ஸகீட்‌ 82 


நீ ஸ்ட -கற்றை அடர்வு, 
பாய அடர்வு 

கிரயம்‌ ௨0௦ --கற்றைக்‌ தொடர்பு 

1] கட 11றா௦ விரைந்து மீள்நேரம்‌ 

ந] றர விரையும்‌ புள்ளி 

நட குவியம்‌ 

மடரடிர்றத 11௨௦011006 --குவிக்கும்‌ மின்முனை 

ய) பின்பற்றி 

நி0106 --விசை 

நிரா நிலை 

நிரா வாய்பாடு 

கிராக்‌ 1125 முன்னிலை சார்பு 

நிராரலாம்‌ ரோமப்‌ முன்னிலை சுற்று 


நீ௦ாலார்‌ மய601100 --முன்னிலை இணைப்பு 
நிராளகாம்‌ 4௦ முன்னோக்கு வேகம்‌ 
நியார்ன 1 -ஃபூரியர்‌ தேற்றம்‌ 


நிரவம6 சட்டகம்‌ 

நர௦௦ இர௦101 --கட்டில்லா எலெக்ட்ரான்‌ 

66 நெளிவு --தடையற்ற அலைவு 

நிர66 $றல௦6 --தடைகளற்ற வெளி, 
லெட்டவெளி 

1121112191 --அலைவெண் 


நிர௦0ரர மோட --அலைவெண்‌ மாற்றி 
நிர6ரறரி லோள/எ--அலைவெண் மாற்றி 
மிர2ரணர 044்ற- -அலைவெண் குலைவு 
சிரு பிரர்றை -அலைவெண்‌ வகுத்தல்‌ 
நார இரால்‌ --அலைவெண்‌ பிராந்தியம்‌ 
19 21216 -- அலைவெண்‌் 

நிக௦ம்யிலர1௦ற பண்பேற்றம்‌ 
நிர ?சிவிம்றர---அலைவெண் பெருக்கு 
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--மின்னோட்டமானி 
அமின்னோட்டமானி 
மாறிலி 
-காமாக்கதுர்‌ 
அடுக்கு மின்தேக்கி 
-இடைவெளித்‌ தடுப்பி 
--வாயு மின்னிறக்கம்‌ 
வாயு மின்னணுக்குழாய்‌ 
--வாயுநிலை மின்கடத்தா 
இடைப்பொருள்‌ 
-வரயுறிலை மின்னிறக்கம்‌ 
--வாயில்‌ 


--அளவி, ஆசு 

கரஸ்‌ 

--மின்னியற்று நிலையம்‌, 
மின்நிலையம்‌ 

--மின்னியற்றி, மின்னாக்கி 

-வாரயுஅகற்றி 


இரட்டிப்பு காட்ட 
--ஓளிர்வு இறக்கம்‌ 
--ஒளிர்விளக்கு 
--ஒளிர்‌ குழாய்‌ 
--பொன்‌இலை மின்மானி, 
குங்கஇலை நிலை 
மின்மானி 
--நற்கடத்தி 
தரம்‌ பிரித்த மின்வடம்‌ 
சரிவு, வாட்டம்‌ 
--அளவுக்குறி 
-தஇறாஃபைட்‌ 
புவிஈர்ப்பு விசை 
-- வலை, பிணை 
--வலைச்‌ சுற்று 
--வலைவழிக்கட்டுப்பாடு 
வலை மின்னோட்டம்‌ 
வலை மின்னோட்ட 
சார்பமுத்தம்‌ 
-- வலை மின்னோட்ட 
சிறப்பியல்பு 
வலை 'மின்கசிவு 
வலைக்‌ கசிவு 
சார்பழுத்தம்‌ 
_-வலைமுறை பண்பேற்றம்‌ 
அவலை . மின்னமுத்தும்‌ 
வலை மின்தடை 
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நேர்மின்வாய்‌ 
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எதிர்முனை 
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யேர்ம்‌2106 --வழி நடத்துதல்‌ 
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ம்றற௦ர்கா௦6 நரர்ளிம்ரர--மா றுமின்‌ மறுப்புப்‌ 


பொருந்தவைத்தல்‌ 
ந்்1றயம்‌56 -கணத்தாக்கு விசை 
ந்யறமி்‌௦ 70706 --தாக்குவிசை 
ம்யறமாப்டு -வேற்றுப்பொருள்‌ 
108006500106 --வெண்சுடர்‌ 


00200160௧4 மாற --வெண்சுடர்‌ விளக்கு 


பனு: -படுஅலை 
மலர்‌ --சார்பிலா 

நர்று2மிர்ரு நேோர்போக்குத்தன்மை 
ற 0402407 காட்டி 
ந்யம்ர06ய தூண்டப்பட்ட 
ர்ரம்மீம்‌ (ரேலாஜ6 --தாண்டு மின்னூட்டம்‌ 
ண்ர்பம்‌ நர்‌... -தூண்டுமின்னியக்குவிசை: 
*ரம்ம0421006 -தூண்டம்‌ தேக்கம்‌ 


ஹே20்‌0ா06 மேரிர்ரத பிணைப்பு 
றம்ரரஹா௦௦ மே --தாூண்டம்‌ சுருள்‌, 
தூண்டுச்‌ சுருள்‌ 
1றமம012710௦ 11110ன --தாண்டம்‌ வடிச்சுற்று 
றறம்ம0ரஹா06 1மறார்‌ --தாண்டம்‌ உள்ளீடு 
121109 வடிச்சுற்று 
மறர்ச௦(100. (041 தூண்டல்‌ சுருள்‌ 
1றம்மா(10 1140 --தரண்டல்‌ புலம்‌ 
1ர்ப01102 சீமா --மின்தாண்டல்‌ மின்னோடி 
நற0௦(19௦ 1820 --தாண்டு விளைவு 
ர்யமே௦1176 1௧௦௨௦௦ --மின் தூண்டல்‌ முறை 


எதிறியக்கம்‌ 

00100107 மின்‌ தூண்டி. 
ர்றராரர்௨ --சடத்துவம்‌ 
நணிரம்‌(ர ிடுலி, கந்தழி, எண்ணிலி 
(ப 021 அகச்சிவப்பு 
நார்ம்றர்ர்‌ --தடையுறு 
நறம்பிலி 1) ஹாமறப்ாத தொடக்கக்‌ தடுப்பு 
நப்ப்வி 1௨௦௦ டுகா டக்கக்‌ கட்டம்‌ 
ந்ப்பவ்‌ 3வ0௦ தொடக்க மதிப்புத்‌ 

114601 தேற்றம்‌ 
ார்‌201 --புகுத்து 
ர்ர/6011௦॥ -புகுத்துதல்‌ 
ய்ப்ர்‌ -புகுவழி 
யரா 1,௦௦0 --உள்சுற்று 
நமாம்‌ --உள்ளிடுதல்‌ 


மறம்‌ றற -- உள்ளிட்ட மின்மறுப்பு 
றாம்‌ 8௦/௭2 --உள்ளிட்ட மின்தடை 
மறறம 'ரவாிராமரா --உள்ளிட்ட மின்மாற்றி 


முழம்‌ 011820 உள்ளிட்ட மின்னழுத்தம்‌ 
ந்றடர்ஹ்ரி]1(37 -நிலையிலாமை 

மாடி 112410 நிறுவுதல்‌ 

நறடிர்ஜயர்‌ கணம்‌ 

நியட(மேர்வ௦0ாட 7வய௦ --கணமதிப்பு 
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றா ஊரந 


நற5(1 நாரம்‌ கருவி 

1150 யபிர்வ1101 --அளவுக்கருவி மயமாக்கல்‌ 
ந்டிய/ 2110௧௦ மின்காப்பு 

மர்தாவி --தொகுப்பி 


நார்க்‌ மோலப்ர்‌ தொகுத்த சுற்று, 
ஒருங்கிணைச்‌ சுற்று 

ர்ப்ர்சதா காரோ தொகுப்பு, தொகையீரு 

மறர2தா2்ர 11 - தொகுப்புத்‌ தேற்றம்‌ 

நறர்றர்டு -டசறிவு 

(1112 169 (11 -வெட்டுத்துண்டு 

ந்யர்ளாராாம்வ்ட --உட்செய்தித்தொடர்‌ 


1$2700ற0௦01100 --இடை இணைப்பு 

ர்யர்ன61201006 -மின்முனை இடைத்‌ 
ஹே௨01%8106 தேக்கம்‌ 

ம்றர்ரார்னா 0006 குறுக்கீடு 

111291: 19- டுதாடர்‌ பின்னல்‌, 


தொடர்‌ பிணைப்பு 
மர்ன18௦2ம ஒவஙார்ரத --பின்னிய துருவுதல்‌ 


ம்றர்‌1௦01 ஒன்றுடனொன்று பின்‌ 
னிய, பின்னிய பூட்டு 

ம்யர்சாப௦012(6 - இடைநிலை அலைவெண்‌ 
நிரசபுபள ரு 

மம்ராறா௦ய/வர்ு  --இடைபண்பேற்றம்‌ 

றந்‌! ந வ்்கா --அகமின்‌ கடை 

மர்‌ னற0ி6 --இடைத்துருவம்‌ 

மரம்‌20௦124100 --இடைச்செருகல்‌ 

றர்னா91826 மோத --அடுக்குகளிடை பிணைப்பு 

நார்மா2! 08 17116 --இடைப்பொழுது 


ம்ரர்ற1௦ உள்ளார்ந்த, ௮௧ 

ர்ய056 ரா - எதிர்‌ விகிதம்‌ 

நீறர650 ரமன 18 --எதிர்வா்க்க விதி 

றான ஹிரா - தலைகீழ்‌ இணைமாற்றம்‌ 


ந்ரளர்6ம்‌ புரட்டிய 
றா மாறுதிசை ஆக்தி 
ர்0ா 1,086 இரும்பு இழப்பு 
4 
7201 பளு உயர்த்தி, பளுதாங்கி 
பப்பி நெருக்குதல்‌ 
வர்ர நடுக்கம்‌ 
சஸ்‌ ஒர க்ர்ராக-- தொழிலக தானியக்கம்‌ 
மீலர்‌௦ _-ஜுல்‌ 
4011௦ 4௦௦4 - ஜுல்‌ விளைவு 
சமா நிற்னமைளை தாவு விளைவு 
யப ௦1100௩ சந்தி, சந்திப்பு 
ச்யா01100 191006 சந்திப்பு டையோடு 
0100 சந்திப்பு சாவி 


ர்யார்ரா ஸல்‌ -சத்திப்பு டிரான்சிஸ்ட்டர்‌ 


[ *021:1 ப 


*-1$வாம்‌ 

ற நீவிகா௦௦ 
0 ிரம்ற நிய்ம்2௦ 
$௨001100 
142112 

ஸு நரல்‌ 


நி வுந்மத 

100001௦ 
வர்ர 
111010௨948 
$100500ற௦ 


நீரார்‌ 1 0ார 
நரம்‌ 

நம ஞ்டி5 1வா 
ர்ரகர்0ற 

2௦ மிர்‌ 
ஹரிச ஒரரர்ர்0ர்‌ 


ற்‌ 


லு (ோர்ா0! 
உள்‌... 


1,௨22 யோனம்‌ 


1 வாரம்மவர்௦ம்‌ மகர்‌ 


1. ஹர்க௦ 190 


1,82120௦ 1 ஊடம்ராறா 


ஷா 

1: பத! 

16: தப 21010 
ஷு 

1,௦௨0 74614௯011௨ 
121) இபப. 
1,௦21032௦ 


௩ 


-வரிசை 
கெல்வின்‌ சமனி 
கெல்வின்‌ மின்‌இணைப்பு 
--கெனாட்ரான்‌ 
கெண்டி 
--இணைப்பு முசப்பு, 
குறியீட்டு முகப்பு 
--இணைத்தல்‌ 
-இலோ அலைவு 
-இலோஹெர்ட்சு 
--தஇலோமீட்டர்‌ அலைகள்‌ 
---படக்குழாய்‌, 
கைனெஸ்கோப்பு 
இயக்கக்‌ கொள்கை 
--சருள்‌ சிக்கல்‌ 
-இர்ச்சோவ்‌ விதி 
--தஇளைஸ்ட்ரான்‌ 
--இருப்பம்‌ முனை 
கத்தி சுவிட்சு, 
கத்தி தொடர்மாற்றி 
குமிழ்‌ 
இராமர்‌ கட்டுப்பாடு 
_-இலோ ஓல்ட்‌ ஆம்பியர்‌, 
இ.வோ. ஆ. 


ர்‌, 


-பின்னடையும்‌ 
மின்னோட்டம்‌ 
--தகட்டுக்‌ காந்தம்‌ 
-லப்லாஸ்‌ கோட்டம்‌ 
--லப்லாஸ்‌ இணைமாற்றம்‌ 
--மலேசார்‌ 
--தங்கவைத்தல்‌ 
--௪டத்துவ விதி 
படிவம்‌, அடுக்கு 
--முந்தவைக்கும்‌ சுற்று 
முந்து நுனி, முன்முனை 
குிவு 


ர, 202௨௦ 1யம்ம௦வா௦ --கசிவு மின்தூண்டம்‌ 
],221:826 15 046௨06 --க௫ிவு மின்தடை. 


1,28ற 71:02 1051 
1,289( 1 வாஙாமகம்‌1௦ 
1௪: (இஃ 11.11 
ரன கர்ம 
[ச இ 

ளா 


- தாவு சோகுனை 
மிகக்குறைந்த எரிபண்பு 
இடக்கை விதி 
எழுத்து நகர்ச்சி 
மட்டம்‌ 


நெம்புகோல்‌ 


சரம அயா அடக்க கபா. 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


95 


7,020 841௪ 
18) ப மின்தூக்கி 
*ர்ரிம்மத நீரர்றே6 --தூக்குபாலம்‌ 
ந்ர்ஜ்ர்‌ ஒளி 
பஹ்(்ரிர்ள -ஒளிவடிகட்டி 
ம்‌ ர்ஜர்ம்‌ 81009௦ கலங்கரை விளக்கம்‌ 
ம்ர்ஹ்ர்ர ஒளி அமைப்பு 
பபப வரம்பு, மட்டு 
18) பட மட்டுப்படுத்தி 


ர்ர்ம்பர்ரத கரிர்றார்யாட- எல்லைச்சமநிலை 
்ர்மரிம்பறத ராரா --அலைவெண் வரம்பு 
1ர்யார்ப த நிப்ர்ரா --வரம்பிட்ட உராய்வு 
11௦ 0ேணறமாப்‌ரருட-கம்பிவதித்‌ தொடர்பு 
18 ப (அப: மின்கம்பி இணைப்பாளர்‌ 
உற்ற நேர்‌ போக்கான 
ர்வ லர  --நேர்போக்குச்‌ சமன்பாடு, 
ஒருபடிச்‌ சமன்பாடு 


ரகா நம்பரா. --நேர்போக்கு தூண்டு 


ப (ப 01) மோட்டார்‌ 
ம்ர்ஊார்ர -தநேர்போக்கு 
ர்க ௦ ஜாலயார் உ -தேோர்போக்கு வகைப்‌ 
படுத்தல்‌ 


--நேர்போக்கு காலவடி 
லிசா ஜுவ்‌ வடிவங்கள்‌ 


மர்ச௦ா 1106-8௧5௦ 
1499870175 நா 


16 1௦80 --இயங்கும்‌ மின்பளு 

1,௦80 --மின்பளு 

1,௦௨௦ சோளம்‌ --மின்பளு ஓட்டம்‌ 

10௦௧ம்‌ 142 மின்சாரம்‌ செல்லும்‌ 

வடம்‌ 

1,0௨0 15/௨௩:  -பளுமின்தடை 

108002 -மின்பளுவேற்றல்‌- 

1,௦௦1 ௨ளிபிகர்‌0ா --அ௮அகஅலை இயற்றி 

1௦௦0214100 அமைவு 

1,0௦0 வினை : உள்ளடக்கி, 

வெளிவிடாமை 

1௦02 ரோமர்‌ பூட்டும்‌ சுற்று 

10006 --நியமப்பாதை 

1.௦ ஜார்பர்றா மடக்கை 

1021௦ லாஜிக்‌ 

1,௦௦2 பாய 5787௭௦ --நீள்‌ நடுத்தர ரேடியோ 

அலை 

1,002 1 ஈரிர்திம்‌ --மீளாச்சிக்கல்‌ 
ஒரப 26 

ம௦0த 206 _.நீளலைக்‌ கதிர்‌ வீசல்‌ 
நக0ெக110 

த 92 --நீனலைகள்‌ 

ர்‌, ஊஜிர்யர்ப்பவ! -.நீளவாட்டில்‌ அதிர்வு 
நீர்ம வரர்ரா 

1, ரஜியம்ோவி /2௨ --நீளவாட்டு அலை 

1,௦௦0 வளையம்‌ 

௦௦0 140௦ வளை கம்பித்தொடர்‌ 


௩௦ 1806 


00 7 ஏஞய்0ா6 

1,088 

0௧0 இறவ 

*,௦யம்‌ இற்ற 
ஒு$ர வா) 

௩௬ ந (ன 


உ ளை 


௩௦௭ 7011௧௦ 


அவளையத்தொலைபேசி 
இழப்பு, விரயம்‌ 
--ஓலிப்பான்‌ 
ஒலிபெருக்கி அமைப்பு 


-குறைஅதிர்வெண்ணை 
அனுமதிக்கும்வடிச்சுற்று 

-தாழ்மின்னமுத்தம்‌, 
குறைவான அழுத்தம்‌ 

குறைந்த மின்‌அழுத்தம்‌ 


1,௦0௭ 01826 42௨ -- குறை மின்னழுத்த அலை 
1 சாவு --குறைஅலைவெண் 

னள ஒம்‌ நற்‌ -8ழ்ப்பக்க வரிசை 

 ங்றாள 106 --தீழ்ப்பக்க அலைவெண் 


7சரமவ03 
ய்யாம்ரலடி --ஓளிர்வு உணர்திறன்‌ 
அரொடிர்ரர்ரர்(ரு 
நர 
ரக0ப்்ப௨ 1 கரத --எந்திரமொழி 
18221௦ 0/2 மரயக்கண்‌ வால்வு 
நிர்வான துரந்தம்‌ 
நரகஹ(ம0 கறற --காந்குமிகைப்பி 


18 2210(10 13௦016 
நிரிகணரார்‌: (௮௦% 
[8௨௩௦10 மோ 


நி்கஹ(ர0 (0மற1௦ 


காரந்தக்‌ குடுவை 
குத்துப்‌ பிடிப்பு 
-தாந்கு உள்ளகம்‌ 
கரந்த இணைவிசை 


ரஷ மலி - காந்தவியல்‌ விலக்கம்‌ 


182 ௦ை)௦(3௦ மாந 
ப பபரெொதெ2 0061 
ப ப அதிப்பப 


நரிகள்‌ 100: 
ர2ணு௦(1௦ 81/00 


ரகு 117௦௦2 
உணர ற ம்யரரர்0ற 


--காந்து உருளை 
--காதந்து விளைவு 
காந்தப்புலம்‌, 
காந்த மண்டலம்‌ 
காந்தப்‌ பாயம்‌ 
-கரந்தவிசை 
-கரந்தமுறை உறைவு 
எகரந்தத்‌ தூண்டல்‌ 


142 2௦(1௦ இவ்மாவர்ப- காந்தத்‌ தெவிட்டம்‌ 
]ர8ஹன1௦ றா --காந்ததிரல்‌ 


நிவி மார -காந்தப்புயல்‌ 

1822௮0011௦ 1720௦ காந்த நாடா 

[சஜ தாஷர்‌ -காந்தவரைவி 

நமீ வஜுசர்0-1101ம௦- --காந்த நீர்ம இயக்கவியல்‌ 
மி ஙலார்நே 

]சீ29ு20110(146 --காந்த இயக்கவிசை 
நீரா02 

நிரிதஜு0கர24105 --காந்தநிலையியல்‌ 

]ிரீகஜ0010  -காந்தச்‌ சுருக்கம்‌ 

ப ப --.மாக்னெட்ரான்‌ 


பனக கவ வகை வகை கவை கவை 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


தீய்‌ 


86 


நர வஜம்ரி கரா 


ரகய்டுற்றத நர ள 


[/8வஜம்‌(ய0௨ 
நிசீவர்ரர்(ரு 


கவ்வி கவோர்ள 


நிரிர்௦னுந 
--2 ருப்பெருக்கம்‌ 
--உருப்பெருக்குதிறன்‌ 
--அளவு, வீச்சு 
ப பரும்பான்்‌்மை 


--பெரும்பான்மைத்தாங்கி 


142௦ $வீ0ா௦ 10௨௨: --விடுமுன்‌ தூடு 


லோக இணைப்பான்‌ 
[ர வம்றயி21604 -மாற்றியமைக்கப்பட்ட 
௫ ஜரர்த1௦ மாறி 
நிர்ஹப2! *௦1மாஈ இயக்கப்படும்‌ உரப்புக்‌ 
ஸோ] கட்டுப்பாடு 
18ல்‌ தர்கா -மார்க்கோணி 
அலைவாங்கி 


சித ௦4 ஒஹ்ய்ப்டி நிலைப்பு வரம்பு 


2ரிலாதவி பே0ிரோத --வரம்பு சரிபார்‌ குகுல்‌ 


நிரிஊாஜர்பவி ௨௨௭ 


வரம்பு அஞ்சல்‌ 


ரீலாம்6 ]12ார்தக/ம21--கடல்‌ பயண வழிகாட்டி 


கர்ம 
ப 212: 4 
[1865 


886 டூ] 


கரா 
ப 1:1112 4 
[ஊராம்‌ 


--மேசர்‌ 

பொருண்மை 
-மூதன்மை அலையியற்றி 
அணி 

--பருப்பொருள்‌ 

- உச்சம்‌, பெருமம்‌ 


ரிவவ்மயாம நரிம்ர--உச்சதிறமை 


நயா நள 


£)19॥றகர்1்0 


நக ஷய்பரநாா நிரா 


--உச்சத்‌ திறன்‌இழப்பு 


உச்ச இறன்மாற்றல்‌ 


மாலாடிரீ2ா 
ரஷ்யா --உச்சகுலைவில்லாத 
ப யய0ா(2ம்ராள  தஇறன்‌ 
42௨1 சுறா சரி 
]2வஊயார்த நரக --அளக்கும்‌ வழிகள்‌ 
]ரீ6ய1 யா அ ளடகம்‌ 
08 60ர்பாம உர --நடுத்தர அலைவெண் 
862 0 --மமெகா ஓம்‌ 
நி$6தவற 1016 குரல்‌ பெருக்கி 
ஷம்‌ வலை 
[864௦0௦௧010 -வானிலையியல்‌ 
நர்‌ மைக்கா, அபிரகம்‌ 
நிரிம்சா௦ர்மேப்ர்‌ --நதுண்சுற்று 
0,8121067௦0170யம்‌௦ நுண்‌ மின்னணுவியல்‌ 
பிரப ப --மைக்ரோஃபாற ட்‌ 
டிரிப்‌ 0ாரர்றம்லரரா]- --நுண்மமாக்குதல்‌ 
521101) 
ப யப்பப்ட்‌ --ஓலிவாங்கி 
[108006 நுண்ணோக்கி, 
உருப்பெருக்கி 
[ர்ரா0$60010 மைக்ரோ செகண்டு 
11700 துண்‌்இணைச்சுழவி 


நரீ10172162 

பிட பே மைக்ரோ அலை 

நரிர்ராாலா௦ மைக்ரோ அலை இயற்றி 
வேகா 


நாவ நரன --மைக்ரோ அலைத்திறன்‌ 
நார்ராால௦ 18ஷ . மைக்ரோ அலை அஞ்சல்‌ 
91ல்‌ மஹ்ம்ாத- இராணுவப்‌ பொறியியல்‌ 


நசீர11ன ந8601 மில்லர்‌ விளைவு 


111] 2யயம்ரவிளர்‌ மில்லிசமஅளவு 
]ிரிரர்வி0ர் ரார்ட _-திறிய மின்னணு கணிப்பி 
(வீனரகர்‌ 

நாறர்டு கோள -றுபான்மை நகர்த்தி 

12 கலக்கி 

நரிர்1்றத நிரரர்‌ கலக்கும்‌ நிலை 

ரன்‌ 08 ௨7௦௦6 --விசையின்‌ திருப்புத்திறன்‌ 

நர்ராபீர0ா -அறிகுறிகாட்டி 

1௦0௦௦17011211௦ ஒற்றை நிற 

170001௦11௦ -ஒருநிறம்‌ 

[140156 (606 மோர்ஸ்‌ சங்கேதம்‌ 

14019௨ இர மோர்ஸ்‌ சாவி 

[80156 இ௦யம் மோர்ஸ்‌ ஒலிப்பான்‌ 

]94014௦0 --இயக்கம்‌ 

4010 --மோட்டார்‌, மின்னோடி 

ப (பப) தி: மோட்டார்‌ படகு ஓலி, 
டப்‌ டப்‌ ஒலி 

பாபிய்‌ _-மோல்ட்ரைட்‌ 

1010௦6 _- உலோகம்‌ வார்ப்பவர்‌ 

பப்ப _வார்ப்புத்‌ தொழில்‌, 

வாாப்பட ம்‌ 
நரமிமெத ராகா -வார்ப்புச்‌ சட்டம்‌ 


நகரும்‌ இணைப்பான்‌, 
நகர்த்தும்‌ இணைப்பு 
நகரும்‌ இணைப்பான்‌ 


4௦௨01௨ மோர்க்‌ 


பிப்பபபதே 10167 
நரியிப்‌ளரா௦0்‌6 11 --பலமின்முனைகுழாய்‌ 


நரிவிர்ற6 நால: -பல்விடுப்பு இணைப்பு 


(004201 
நகர்‌ லயாடி _-சேர்த்தனுப்புதல்‌ 
நரியிரர்கர2 _-பல்வீத 
பயிய்பிப்வ! _---பல்வேகம்‌ 


ரீய1(1542ஐ௨ கற!10--பலகட்டப்பெருக்கி 


[ரயி 2176 பல்நோக்கு வால்வு 
ப்ப பப்பு பல்வகை அதிர்வி 
நரிய்பவி --பரிமாற்று 


ரியம்பவி ளோேச்யச்கால:--பரிமாற்று கடத்துதிறன்‌ 
பரவி றமல --பரிமாற்றுத்‌ தூண்டம்‌ 
நரியர்மவி ரறம்ம௦1ம --பரிமாற்றுத்தாண்டல்‌ 


கலைச்சொல்‌ அசுராதி 


19010 


21 


[48ம்‌ (0476 --*இல்‌-உம்‌' சுற்று 
1]த(மாவி 1௨ --இயல்‌ அலைவெண் 
74அரயாவி 1௦ --இயல்‌ லாகரிதம்‌ 
]42281176 --எதிர்‌, குறை 
116281176 18025 --எதிர்சார்‌ மின்னழுத்தம்‌ 
7]22ல(ரா௨ ரெலாத: --எதிர்‌ மின்ஊட்டம்‌ 
1129லர்ர6 11௦0௦42 --எதிர்‌ மின்வாய்‌ 
7]6தவப1௦ 11௦௦40௨௦ --எதிர்‌ பின்னூட்டம்‌ 
11922117௦ 11௦0 -எதிர்மின்னூட்டி 
1[2௨177௦ (710 எதிர்முனை ஒளிர்வு 
[12301௦ 10 எதிர்மின்‌ அயனி 


][22ர்ர௨ 14288 _-எதிர்ப்பொருண்மை 
[[22வ117௦ ந1௮76 _-.எதிர்மின்வாய்‌ 
146227117௦ 12௦1௦ எதிர்‌ துருவம்‌ 


71/4க(19௨ 1 /9481௦6 --எதிர்வகைத் தடை 
112ர210௦ 114௨06 --எதிர்்‌வகைத்தடை 
(0501112710 அலையியற்றி 
112௦ ளாம! -எதிர்மின்வாய்‌ 
7992வ017௦ 2௦ மாமா கழித்தல்‌ தொ டக்கப்‌ 


பிழை 

நம்ம -வலைஅமைப்பு 

1401. இவீகார்ரத --வலைஅமைப்பு 
சமனமாக்கல்‌ 

]120ரவி நிரம்‌ _நடுநிலைப்புள்ளி 

1106 கணு, சந்தி 

[10156 _ விரும்பா ஒலி, புற மின்‌ 


னளோட்ட மிகைக்கலப்பு 


1410-1080 _சுமையற்றநிலைப்பண்பு 
(ரலா2010191105 

1101120/012ர்யா6 __பெயரிடுமுறை, 

குறிவிளக்கம்‌ 

[10ற00றமய௦40 _கடத்தாப்பொருள்‌ 

]40ஈ01௦௦110181 -திசைப்பண்பிலா 

[100ர்யம்ம0176 _.தாண்டமில்லாத சுருள்‌ 
ப்ப. 

14௦விர்ா _நோர்போக்கிலா 

[4-1 4௦௨ -நோர்போக்கிலா குலைவு 
£$5101100 


ரியா இரள்றை --நோர்போக்கிலா அமைப்பு 
[10 வார்டு _.நேர்போக்கின்மை 
1100-0026 78106 --இயக்கமிலா அளவு 
17400-470121116 அழியாச்‌ சேமிப்பு, 
510௨9௦ ஆவியாகாச்‌ சேமிப்பு 
ராவி நவ்ற --இயல்பான நிலை 
பய இ?! 2163 இயல்பு வரிசைக்கிரமம்‌ 


ராறவிசக(100 _.இயல்புபடுத்துதல்‌ 
110(2110 குறியீடு 
110101 _-வெட்டுப்பள்ளம்‌ 


210௦௮௦1442 616256 


90-7014௨8௦ 12௦256 


டிய 1ில0(0 1] 
14ய/01கா ரி4௨ஹனர்‌1௦ 
ந$$ 60௨06 


இப்‌ பெப்பு 
1[ஊானகர்மா 
1ாளரவி ேர் 


1ஏஎர்‌ 

114-196 

40.1 நர வரக/510 
பப ப 
ர மயர்கர்‌ (ர்ர்ளர்0ா 


டயம்‌ | 
ர ணைவி 
(001௮015 


ஓம்ிா்ர்ு 

1021 

மய 

பிந்ராம்‌௦ இஷரகர்கம06 
000-11௦ ஜென்ம 
செல்ப்‌ 

மெல (மம்ம 
8/1) தப்‌ பய । 


றெல ௦ மோர்‌ 
றை 
0௭/6 1௨2 


றளகரிர்பத $22௦ 
றக நிலா 
(றச்‌ 11006 


9) 122110 0:]] 
கற்ப 

இறவ தரப்6 

இறம்௨ம்‌ நரிகளை 

ப ப்பப்ப்‌ 

பா 6 

டுங்ட்‌ 

டரர்ள 

இெ்ணர்கர்ம்ம 

ரர்ஜ்மி ௦ 
(0070௨7 


--இல்மின்னழுத்த 
விடுப்பான்‌ 

--அணுக்கருபிளவு 

அணுக்கரு காந்த 
ஒத்த திர்வு 

-பூச்சியமுறை 

--விகுதி 

-.எண்வழிக்கட்டுப்‌ 
படுத்துதல்‌ 

திருகு 

8-வகை 

_-14-0-1 டிரான்சிஸ்ட்டார்‌ 

--நைக்குவிஸ்ட்‌ படம்‌ 

--நைக்குவிஸ்ட்‌ நியமம்‌ 


0 


-ஓற்றைப்‌ படை 
இயல்பு நீங்கிய 
இணைப்பான்கள்‌ 
இணைப்பு இல்லாததநிலை 
--பெபயர்ச்சி 
ஓம்‌ 
ஓம்‌ மின்தடை 
உடன்‌ செயலாக்கம்‌ 
--இணைப்பு நிலை 
திறந்த சுற்று 
-தன்னிலைப்படுத்தும்‌ 
கட்டுப்பாடு 
குறை சுற்று கட்டுப்பாடு 
திறந்த காடி 
இயக்க தாமதம்‌, 
இயக்க பிந்துகை 
--- இயக்க எல்லை 
--செயல்படுபுள்ளி 
--இயக்கநேரம்‌, 
செயல்படுநேரம்‌ 
செயல்படு மிகைப்பி 


--ஒளி அச்சு 

--ஓளியியல்‌ மேசார்‌ 
--நன்னிலையான 
“அல்‌: சுற்று 

-- பாதை 

--அடுக்கு 
-வசஅமைப்பு 
--ஆயத்தொடக்கப்புள்ளி 


கலைச்சொல்‌ அகராதி 


88 


(99விரகர்ப்ரத ந]௨0ர்ரர்‌௦ 
நிர்லிம்‌ 


நிகாவ]18 ௩௦806 


அலையும்‌ மின்புலம்‌ 


னிவ கரன்‌ -அலையும்‌ மின்காந்தப்‌ 


121211 
05௦1118140 
(95011181௦0 (ரோஸெர்ர்‌ 
(09504க10ரு 
150௨26 
811 பபி 
05011௦ 
மெம்‌ ஒய்‌ எக(10ம 


மெ 1.௦௦ 
(012012 ந ம்0 


யி 

டுய்றமர்‌ 

்றமர்‌ நாறாற௦ர்சரு௦௦ 
பரமம்‌ ௦50106 
மெழ்றபர்‌ ந ரகயவர்ரராடள 
ஓழ்றம்‌ நரலால்்‌ா 


(0மம்றயர்‌ ௫௨1௭௨ 


ொளம்குரறமம்‌ 
ரொம்‌ 1140௦ 
பொற 


ொளிகம்‌ 
ொள10௨ம்‌ கேற்ப 


(எஸ 
(0௭௭101122௦ 
க்கா 


நித்த 1) டி 
நிர்ம்ன 

121 2111/11) 
இலவ 


இலாவி14 சோனம்‌ 
நிஜாவி]4்‌ ணோ௦0்0ு 
இலா 16௦0 
இலவ ரகர 
இலவ இ௦௱௮௧0௨ 


புலம்‌ 
-அலையியற்றி 
--அலையியற்றிச்‌ சுற்று 
-- அலைவு இறக்கம்‌ 


--அலைவுப்படம்‌ 
அலைவு வரைவி 
திறந்தவெளி துணை 
மின்நிலையம்‌ 
--வெளிச்சுற்று 
--வெளிப்போகும்‌ 
மின்னூட்டி 
வடிகால்‌ 
--டுவளியீடு 
அவெளியீட்டுமின்‌ எதிர்ப்பு 
-டுவளியீடு மின்தடை 
-டுவளியீடு மின்மாற்றி 
வெளியீடு டிரான்‌ 
சிஸ்ட்டரார்‌ 
வெளியீடு வெற்றிடக்‌ 
குழாய்‌ 
--பெருந்தடையுற்ற 
-மேல்செல்லும்‌ கம்பி 
-மேற்பொருந்துதல்‌, 
கவிதல்‌ 
வரம்பு மீறிய சுமை 
- வரம்பு மீறிய சுமை 
தாங்குதிறன்‌ 
அமேல்பாய்வு 
--மிகைமின்னமுத்தம்‌ 
-அக்சிஜெனேற்றம்‌ 


நி 


அடுக்கு அடர்த்தி 
_._இணைமின்தேக்கி 
_..பரவளையம்‌ 


_-இடமாறு தோற்றம்‌, 


புடை... பெயர்ச்சி 
பக்க இணைப்புச்சுற்று 
_.பக்க இணைப்பு 


பக்க இணைப்பு ஊட்டு 
-இணைத்தட்டு 
பக்க இணைப்பில்‌ 


இயைவு 


நிரா கஹ( 
நிகாலறகரா அபாராகாந்தம்‌ 
நில காயமே -துணையலகு 


நவ அம்றை --போலி அண்ட்டென்னா 

நிஜக்‌ ஜெக -ஒட்டு அலைவு 

இிவாபு மேள இரட்டை இலக்கம்‌ 
சோதிப்பான்‌ 

இவாப்வி போம்மா -அரைகுறை கடத்தி 


இதா] ராற1ல(ா -பகுதிக்காப்பு 

தி265 கடத்தும்‌ 

[2:12 --உயிர்ப்பற்ற 

நிஷஹ்சி &105020(100--உயிர்ப்பற்ற உறிஞ்சல்‌ 
இகம்‌ --பாரதை 

ஜு ர. -பாகை வேறுபாடு 
நியு மோர்‌ -உச்சமின்னோட்டம்‌ 
22:11:11 உச்ச மதிப்பு 
நிளுர்கனார்ம்‌, ---ஐங்கிரிடு 

நள்ளா சோள --ஐங்கிரிடுமாற்றி 
மிீனர்ம86 -பெண்ட்டோகுி, 


ஐம்முனை வால்வு 
இளர்‌௦0 04 050ி12(1௦௦--அலைவுநேரம்‌ 
எர௦0 ௦4 1 ச௦ய/10--சுழற்சி நேரம்‌ 


உ ளர்சம்‌1 காலச்‌ சுழற்சியுற்ற 
இரம்ற்ளரு _-பரிதி, வெளிச்சுற்று 
லைம்‌ ஜ்‌ --நிலைக்காந்தம்‌ 
ரா2கம்‌16 --புகவிடும்‌ 

றைள/21127 --தோர்குத்து 

112௦௦ கட்டம்‌, கூறுநிலை 
25௦ றத கட்ட மாற்றம்‌, 


நிலைமாற்றம்‌ 
கட்ட குணகம்‌ 
கட்ட வேறுபாடு 


நப ௪௨6 போகார்‌ 
இடியில்‌ 


௨9௨ ப்ரா --கட்டக்குலைவு, 
நிலைகுலைவு 
இர்‌ ௨66 182 கட்ட பிந்துகை 
நி 1,௦80 தட்ட முந்துகை 
2௨௦ நர வாதிற அகட்டவரம்பு 


அலை கட்ட பண்பேற்றம்‌ 
குட்ட உறவு 


1 தப (யப ம 
86௦ 11 வல110 


329௨ இடப கட்டம்‌ நகர்த்தும்‌ 
(511470 அலையியற்றி 

இர௮90 4/2 அகட்டதநேர்வேகம்‌ 

நிற்ப -ஒளிர்பொருள்‌ 

ந %௦400011 --ஓளிமின்கலம்‌ 

$10021201710 ஐளிமின்‌ கருவி 
ஆறறவாகம்ர5 

101001௨01௦ ௨1 --ஒளிமின்கலம்‌ 


010 வ1௦06774௦ 182 --ஒளிமின்வினளைவு 
104௦௦1௦001 ஒளிமின்‌ உமிழ்வு 
இரார்த5101) 


கலைச்சொல்‌ ௮சராதி 


89. 


௦57146 11224020% 
இ1/0(001801070 அதளிமின்‌ சருவி 
இியய்றாவர்‌ 
இிய்‌04061601716 ஒளிமின்‌ பதிவி 
நி60ரரர்சா 
10102 8207/77௦ ஒளிமின்‌ பரப்பு 
இயரரக06 
$ந0(0௦160110 47௭6 --ஒளிமின்‌ வால்வு 
நிரவி. --ஒளிமின்சாரம்‌ 
ந%ரர்‌௦ஜறர்ம்௦ 19212 --ஒலிப்படத்குட்டு 
இங்சர்ோபம([றிர்சா ஓளி பெருக்கி 
ிம010ய _-லஃ்போட்டான்‌, 
ஒளித்துகள்‌ 
இர்000505/1172 --ஒனியுணர்‌ 
நிர்ல்ப்ய்6 ஒளிமின்‌ வால்வு 
இரவி சர்ப்ப, ஈர்ப்பி 
நிர்ற்யக 106 -படக்குழாய்‌ 
நஇிர்ஞ்யாஜ 797௦ --படஅலை 
122081400௦ -.அமுத்த மின்சாரம்‌ 
12206/6001௦ அழுத்த மின்னியல்‌ 
ஜோர்வ படிகம்‌ 


2200611200 --அழுத்த மின்தன்மை 


122004071௦ அழுத்த மின்பிறப்பி 
ஒயந்றர்க1106 
நிர்‌220616011101(3] --அமுத்த மின்சாரம்‌ 
1] _..பிளாஸமா, 
மின்னணுக்குழம்பு, 
இரத்தநீர்மம்‌ 
121௦ தகடு, தட்டு, நேர்முனை 
21246 நரை --நேர்முனைத்‌ திறமை 
௫ர2:௨ நவின்ற. -தோமூனனை மின்தடை 
நிரய சுகி 
இ] யஹற்௦காம்‌ 9௪௬௫ முகப்பு 
நிறவராவ([௦ வாயுமுறைக்‌ 
லே்011௭ ச.ட்டுப்படுத்தி 
ிரனாம(1 --வாயு முறைப்‌ பரப்புதல்‌ 
மரஹவராம்10 
கண்ர்‌ 6ீ3ரனத600 --லெட்டுப்புள்ளி 
நிகெண்்ற -ஓருமுனையாக்கல்‌, 
முனைவாக்கல்‌ 


உரிர்ம்‌ 882... -முனைவாக்கிய அஞ்சல்‌ 


நிெ்டு முனைப்பண்பு, முனைவு 
01௦ துருவம்‌ 
எ 0ல்பா அரிதில்‌ கடத்தி 


யக(100 சரஊ்ட- தலைகீழ்‌ தொகை 
இர்பிராடரிங்ய்ாடி. --இடமறியும்‌ ரேடியோ 
நகம்1௦ 


றஷுன்ச கோட -தோரமின்னூட்‌ உம்‌ 
2௦வ்பாச 12000௨ --தேர்மின்வாய்‌ 
உல்டா நி்ம்டு --தோமின்சாரம்‌ 
உப்ப -நேோர்ப்பின்னூட்டம்‌ 


இரேர்ர்ப6 10௩ 


நிரன்ப்6 100 தநோர்மின்‌ சுமை அயனி 
நிரர்ப௦ 1௦1௦ -நேோர்மின்முனை 
நிர 70௨ -நேர்மின்‌அழுத்தம்‌ 
நிரவ்பிரஉ சந --கூட்டல்‌ தொடக்கப்‌ 
பிழை 8 
நி௦்பற -பாசிட்ரான்‌, 
தேர்மின்‌அணு 


உண்க நீவா -மின்னமுத்த அரண்‌ 
நப்வி ளை --மின்‌அழுத்த வேறுபாடு 
நிலையி இம்மா. மின்னழுத்த வகுப்பான்‌ 
ர்க! மாற -மின்‌அழுத்த வீழ்ச்சி 
சிர்வ்/க! மின்னழுத்தம்‌ 

சிரர்பேர்கம்‌ நரராஜு. --நிலையாற்றல்‌ 

இரர்சய்ர்சம்‌ 1௦ம்‌ உள்நிலை திறன்‌ 


இரர்னப்்பாவ்ச மின்னழுத்த வேறுபடுத்தி 

சளள திறன்‌ 

இரா காழப்ப்ள  --இறன்‌ மிகைப்பி 

இளாள அரா. --மின்திறன்‌ மிகைப்பி 
72176 வால்வு 

நினா டிவ்றவத --இறன்‌ உமிழ்த்தும்‌ தகுதி 
த்ந்ஸ்ட்டு 


£ரஎ நிடீராம்ப்டை மின்‌ பங்கீடு 

ஈன 17௨௦10 திறன்‌ எண்‌ 

இள நி௨0்யா கறிய - ஆற்றல்‌ காரணிக்‌ 
கோணம்‌ 

இரா (வ்‌ ஆற்றல்‌ கூடுகை 

ரள ளேளகர்ரட - மின்‌உற்பத்தி 

நிஸள ௩100௨௦ --மின்‌ நிலையம்‌ 

ரான 4௨ மின்சாரக்‌ கம்பி 

எ மர மின்‌ உற்பத்தி நிலையம்‌ 

நிளாள நஇிவ்ஷு --ஆற்றல்‌ அஞ்சல்‌ 

ரான 5ணட்ர்ார்டி -ஆற்றல்‌ உணர்வு 

இரக $டுர்ம்0ெ மின்‌ உற்பத்தி நிலையம்‌ 

௦ இரலை மின்‌ அமைப்பு 

நி௦0௦௮1 1ம்‌ நடைமுறை வரம்பு 

நர சோ முதன்மை மின்கலம்‌ 

இங்றவார மெய்ட்‌ முதன்மைச்‌ சுற்று 

நி்றாரு நபவி நேரடி விளைவு 

உம்றா ணம்‌ -- அடிப்படை உறுப்பு 


நிரம்பர்ற16 ௦1. -மேற்பொருத்துதல்‌ 
ஒமரற௦$!(100 கொள்கை 

இம்ம்ம்‌ சோரம்‌ அச்சுச்‌ சுற்று, 

ஆயத்த சுற்று 

நிர0ஜகாறாம 1௨ --வகைப்படுத்துதல்‌ முறை 

ர0ற2ஐ௨1100 --பிரப்பல்‌ 

உ£ட0ற2281100 -பரப்பல்‌ எண்‌ 
லோட(கார 

நிரற82௨1108 7௪ --பரவும்‌ நேரம்‌ 

நிரறராரம்0 விகிதம்‌ 

இரரர்‌21ஈ௪ 51ப44 --சாப்புக்‌ கவசம்‌ 


ணா கணை ஏ - களா தகன 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


170402 

மியா 

மியி 

ய (06 
ரிசீசரீய/21/00 

1 அப்பப்ப 


0-ம்‌ 
09-1ி௨010 
மெல்‌ 
மேம்ஊ 
(ம்மா 
ெலர்யற]-: 
மெவ்ரகு 12010 
8 பபப 


201௦ நேட 


புரோட்டான்‌ 

துடிப்பெண்‌ 

துடிப்பு 

துடிப்பு சங்கேத 
பண்பேற்றம்‌ 

துடிப்பை எண்ணுதல்‌ 


0 


--0-வரிசை, 9-பட்டை 
-0-காரணி 
-0-செயல்புள்ளி 
காற்பகுது 
.நான்மடங்காக்கி 
--நால்வழி முறை 
கரக்‌ காரணி 
-குவாண்ட்டம்‌, அளவு 


மெரர்றா லவேோய்ர்று -குவாண்ட்டம்‌ 


(மேவர்மம 11௪௦0 

பெவர்ன 27௦ 
11/21) 

கஸொர்ச 

சொர 8260184107 


யேடி-றெர்ி 
ப்பு 
மெளமர்டிம்‌ கா 


பசெர்கேளோர்‌ மோனம்‌ 
பயெஷளர்‌ 2 


நிபந்தனை 
-குவாண்ட்டம்‌ கொள்கை 
--கரல்‌ அலை 

ஆண்ட்டென்னா 
குவார்ட்சு, படிகக்கல்‌ 
-குவார்ட்சு ஒத்ததிர்வி, 

படிகக்கல்‌ உடனிசைவி 
--ஒளிபோல்‌ செயற்பாடு 


வில்‌ அணைப்பு, 

வில்‌ தணிப்பு 
அமைதி மின்னோட்டம்‌ 
அமைதி தேரம்‌ 


5 
80௮ ராடார்‌ 
இக01 மாப்‌ --ஆரத்திசை 
கவ 5101 --ஆரக்காடி 
*க0்௨ர்10ற கதிர்வீச்சு 
இகயிவ/10ற 85/௨ கதிர்வீச்சு தடை 
$0121100) நடுவில்‌ கதிர்லீச்சுப்புலம்‌ 
இதரரகர்‌0 கதிர்‌ வீடி 


இ௨01௦ க்கம்‌ 
இய நஐம௦ 0௦% 
இரர்0 ரிர்௦ரறரே 
பந 109) 
நிரவி 
இர்‌ பேவ! 


ரேடியோ வானவியல்‌ 
ரேடியோ மறைவு 
ரேடியோ அலைவெண் 
ரேடியோ அலைவெண்‌் 
மின்மாற்றி 
_-வானளொலிப்பாதை 


8₹201௦ மோொருமார்கே10௩ 


14: 11111 
(ுராராம்01100 


ந ஜப்4௦ 1 தப்பசனர்ற2 


இதம்1௦ 1/௨ 
அறாற111010கர்ர்0ா 
௨04௦ 11072௦ 
72010 கர 
இம 512725 
இலரி 7 9ொகற்ரு 
*௨ம்‌10 1] ய்‌ 


௨0110 நார ஹாப்5வ்றற, 


11212௦ 


வானொலித்‌ தவல்‌, 
ரேடியோ செய்தித்‌ 
தொடர்பு 
--வானொலிப்‌ பொறியியல்‌ 
வானொலி அதிர்வெண்‌ 
பெபருக்கி 
ரேடியோ அடிவானம்‌ 
ரேடியோ அஞ்சல்‌ 
ரேடியோ விண்மீன்கள்‌ 
--ரேடியோத்‌ தந்தி 
-ரேடியோத்‌ தொலைபேசி 
--வானொலி செலுத்துகை, 
வானலை பரப்பல்‌ 


நடுக்கம்‌, தூரம்‌ 


இ2௦ 01 கராறரரயம்‌--வீச்சு நெடுக்கும்‌ 


இறத 
இழர்ர்றத 
௦௨0121006௦ 


செயல்பாட்டு வரம்பு 


மாறுமின்‌ எதிர்ப்பு 


1௦௧0௨10௦௦௨ ஹேக்‌ -மாறுமின்‌ எதிர்ப்பு 


ந$2௧0110ம 
இகர நிரா 
இவா 

௦௦ 

1 பப்ப ப (பப 
1௦00 
1291112112 


6006 
ய பபதிய2 (ப 
160007 110௦ 
*௨011ய லா 
இடியே ்ர்ளா 8010 
*$ உம்ம மப0 
௦ம்‌ 7 8ஷு 
கண்பீரா 
இவி௦௦௦ம்‌ 7727௦ 
நவி 
1121122101 
*$வ1020110ற 
1303 221110] 
நண எர11௭6 
நில௦ய12016 
121410] 
1:42:401291/11 
நள்‌ மார்‌ 
நாயக 2 
1$0/81210௦ 
[21110] 
இயில1100 10 


மின்தேக்கி 
--எதிர்இயக்கம்‌ 
--எதிர்‌ இயக்கதிறன்‌ 
-- அணுஉலை 
--வாங்கி, ஏற்பி 
ஏற்பு நிலையம்‌ 
-வரங்கல்‌ 
மீண்டும்‌ மின்னூட்டம்‌ 

ஊட்டுதல்‌ 
பதிவி 
காந்தப்‌ பதிவுக்‌ கருவி 
--மீட்டுக்காலம்‌ 
-மின்திருத்தி 
-மாற்றுக்காரணி 
அதிகப்படியான 
--அதிர்‌அஞ்சல்‌ 
--துூரவயதாக்கல்‌ 
பிரதிபலித்த அலை 
--பிரதிபலித்தல்‌ 
--பிரதிபலிப்பான்‌ 
விலகல்‌ 
மறுஉருவாக்கம்‌ 
ஆக்கப்‌ பின்னூட்டம்‌ 
--பிரதேசம்‌, பகுதி 
--பதிவுக்கருவி 


-சீர்செய்தடை 


சீரமைப்பு 
இறக்கச்‌ சீரமைப்பு 


சுலைச்சொல்‌ அகராதி 


91 


இ ஊய/க110ற (]ற 
இனார்க*0ா 

1 (202911 
(0 
01214௦ மிய 2௦௦ 


ஏ வயார்ர்ரம 
௨ள்‌120 


நிஷா 16 
இ (மி! 
1420 இட 16 191 
௨7 மோ 
8 ராதா 
வி ட்ற 
212296 182 
இவி்ஹ்ரிர்ரு 
ர்‌₹2110121706 
$₹௦]1ய01715103 


$$01066 (ோம்‌£0] 

1112 121209 

1$6ற/ர02 

ந₹றா0மம௦(40ற 07 
ம்ர்ன்( 

றோ ௦மய௦1101 ௦7 
யய 


பபப] 


ந 21610 


ஏற்றுச்‌ சீரமைப்பு 

_சர்படுத்தி 

--விலக்கி 

உறவு, தொடர்பு 

--சார்புப்பிறை, 
சார்பு கட்டம்‌ 

--தளர்‌அலையியற்றி 


--தளார்காலம்‌ 
--அஞ்சல்‌ சுருள்‌ 
--அஞ்சல்‌ தொடுகை 
--அஞ்சல்‌ உள்ளீடு 
-- அஞ்சல்‌ சட்டம்‌ 
--அஞ்சல்‌ நிலையம்‌ 
-- விடுப்பு பிந்துகை 
-நம்பகம்‌ 
காந்தத்‌ தடை 
மின்காந்தத்‌ 
குடைத்திறன்‌ 
--தொலைக்‌ கட்டுப்பாடு 
திருப்பி ஊட்டி 
சரிசமமான பிரதி 
--ஓளிமீட்பு 


--ஓலிமீட்பு 


ஏதிர்‌ தள்ளல்‌ 


லூயி. மர்ம --எதிர்‌ மின்தூண்டு 


4௦040 


மோட்டார்‌ 


ளால்‌ 0 -- சேமிப்பு மின்தேக்கி 
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_இசைவுபடுத்தி 

சேர்க்கை 

-- அமைப்பு இயல்‌ 
கொள்கை 


1 


-. . அட்டவணை 
-சுழற்கிமானி 
-டுதாடுகோடு 
--தொட்டிச்‌ சுற்று 
--நாடாப்பதுவி 
-பருபுள்ளிகள்‌ 
--இலக்கு 
நுட்பம்‌, உத்தி 
--டுதாலைப்பதிவுத்‌ 
தொடர்பு 
_-தொலையனத்தல்‌ 
தொலைபேசி அஞ்சல்‌ 
-டுதாலைப்பதிவி 
தொலைநோக்கி 
-டுதாலைத்தட்டெழுத்து 
இயந்திரம்‌ 
தொலைக்காட்சி, 
டெலிவிசன்‌ 
-முதாலைக்காட்சி 
படப்பிடிப்பு முறை 


ந விரர்வ்ர ர்க தகதொலைக்காட்டுக்‌ 


ஒர்ப்விம்‌ 


கதிர்த்தடுப்புக்கவசம்‌ 


1 வரம்ட்ம நலஸ்ளன --கொலைக்காட்சி வாங்கி 
மனப ரமா தொலைக்காட்சி நியம 


நிவிரர்ச்0ர 276 
ந ணழனைகர்மா 
(மேவிட்‌0ரர்‌ 


அளவுகள்‌ 
-டமிதாலைக்காட்சி அலை 
-டுவப்பநிலைக்‌ குணகம்‌ 


மைள்மாக சம்ம -வெப்பநிலைவரம்‌ புடைய 


மோட்‌ 
நனலி!உ டப 
ர்‌: 111211 
நினாாம்ரசம்‌ லாம்‌ 
1௨ ரி 
நள்ற0(6 


மின்னோட்டம்‌ 
--நீட்சித்‌ தகைவு 
-மின்முனை 
-.மின்முனை முகப்பு 
டஸ்லா சுருள்‌ 
--நரன்றமுளனை வால்வு 


டடக்‌ ட பபக ட ட்‌ காட ரப 
கனலச்சொல்‌ அகராதி 


மாண்டன 


நவி கஜ்ர்று --வெப்ப இயக்க 


1410156 
வ்‌ ராள 

ஒர்ஜர்1்0ா 
ப 12111 


இரைச்சல்‌ 


அனல்மின்‌ நிலையம்‌ 


௭லப்பமுறை அஞ்சல்‌ 


ம்ம்ம்‌ மை -வெப்பமுறை, 


1 ரம்னாம்‌ 787௦ 


ப்பட 


11ம்‌ 061601௦ 
நிர்வா 

1] ர1021201710 
வெர்‌ 


நிரல்‌ 
இனிர்தனகர்மா 

ரா 0ர்0ர்ர 

1்ராமைாய கா 
நிர00658 


1 வற 
நப்ம்ற 9ிம்ர, 


11112௦ 11௮௦௦ 17௦101 


ர்ர்ப௦ (ஜோஹர்‌ 
ம அ0/ பப்ப! 
நசீய/(ற/1லய்ட 
ர்க பிராமி 
1100௦ நிண வர்ண 
3002 
10 


1௦10௦ 

1006 வோ! 
1006 (010௦0(07 
1௦௦1 

101002 

%0ரரய௨ அரரறரிர்ச்ச 
10 பி 
12010 

ரர :111 1:௮2 


நாஹடியோனேர்‌ போளம்‌ 


127500 01௦ர21106 
பி ஜிடிம்மா 
நவர 


ரஹா நியா௦1107 
நரவுவீன ரளாகரம 


வரரா 
நஹி 


மின்னணு உமிழ்வு 
கடு (மின்னணு)வால்வு, 

வெப்பமின்னணுவால்வு 
வெப்பநிலை சார்தடை, 

தெர்மிஸ்ட்டர்‌ 


வடுவப்ப மின்விளைவு 
-வெப்பமின்‌ இயற்றி 
-டுவப்பமின்‌ குளீர்ச்சி 


-பவப்பமின்சாரம்‌ 
வடுவப்ப உட்கரு 
வினைமுறை 
-டுவப்ப ஆற்றல்‌ 
--முமன்படலம்‌ 
மும்டாக்‌ மோட்டார்‌ 
குரல எண்‌ 
-நேரப்பகுப்பு 
சேர்த்தனுப்புதல்‌ 
-தாரலப்பிராந்தியம்‌ 
தஇரலச்‌ சார்பு 
--காலக்கணிப்பி 
அனுமதிக்கப்பட்ட 
மாறுபாடு 
தொனி 
-தொனிக்‌ கட்டுப்பாடு 
அடுதானிச்‌ சீர்படுத்தி 
கருவி 
முறுக்கு விசை 
_-முறுக்குவிசை மிசைப்பி 
சுவடு பற்றிச்‌ செல்லல்‌ 
வழக்கம்‌ 
வால்‌ பகுதி 
நிலையிலா 
மின்னோட்டம்‌ 
குறுக்குக்‌ கடத்துகை 
_த்கமாறி, ஆற்றல்மாற்றி 
மாற்றல்‌ 
அமரற்றல்‌ சார்பு 
_--இணைச்செயல்‌ 
_-இணைமாற்றம்‌ 
மின்மாற்றி 


எளி மேறார்பத 


1 ஹீராராமா மின்மாற்றி முறை 
(மறிய பிணைப்பு 

'நீரவாஷ0யராரர _மின்மாற்றி-திருத்தி 
1$90114127 

11ஹூ்0ா _டிரான்சிஸ்ட்டர்‌ 

பப்பி கடக்கும்‌ காலம்‌ 


ராணம்‌ 1 --ஆற்றல்‌ செல்லும்‌ கம்பி 
நார வஷமர்ரர்சா _அலைபரப்பி 

ரரி த நாற்‌ அலை பரப்பும்‌ வால்வு 
ரஹா _..அுலைவாங்கிச்‌ செலுத்தி 
நாவாடறராவரர்0 நத --நகர்வு பிந்துகை 
ஹன லய --குறுக்குத்திசை வேகம்‌ 


1ாரவலிறத 57/2௦ --இயங்குஅலைவால்வு 
13 

ரதத துவக்கி 

நியாமா சரிக்கட்டி 

நின _-மும்மடங்காக்கி 

ரர்‌ 111102 _டிரோப்போஸ்‌ஃபியர்‌ 

ரயி: 1102 வெளியூர்‌ தொடர்புவழி 

110௦ சுர ஐக்கியம்‌, 

இசைத்தல்‌, சுருதி 

நயம்‌ _.சுருதிகூட்டிய 

1100ல்‌ 47௦06 வஇயைவுறு நேர்முனை 

யம்‌ (செர்ரி _.இயைவுறு கிரிடு 
(0901118101 அலையியற்றி 

நியான்‌ சுருதி கூட்டி 

"மாறா 104௦06 _ சுரங்க டையோடு 

ியாற்்ப6 _லிசைச்சுழலி, விசைஆழி 

1 2110 சுற்றுகள்‌ விகிதம்‌ 


௦ நிர . -இருகூறு மின்னோட்டம்‌ 


ப 


(1௨ ம்பத்‌ அதிஉயர்‌ அலைவெண் 


நிர௦ரமண 0165 

17]ரஉ ஷ்ணா 7ல்‌ --மீகச்‌ சிற்றலைகள்‌ 

1111850௱ப்‌௦ _ கேளா (மிகு அதிர்வு) ஒலி 

ஷர னர --கேளா ஒலிக்கருவிகள்‌, 
மிகுஅதிர்வு ஒலிக்‌ 
கருவிகள்‌ 

பமஷம்‌௦ வித --கேளா ஒலி துளையிடல்‌ 

10] ஈரம்‌: 50//ளர்த--மிகு அதிர்வு ஒலிப்‌ 

பற்றவைப்பு 
புற ஊதாக்கதிர்‌ 
தடையற்ற அலைவு 


11ம்‌ நிரு 
பியர்ல்‌ 
ளி கர்ள 
றம்‌ மோனம்‌ 
(ர்‌. ரவி 
பிரம்ன்‌ 014௧26 


குறைந்த மின்னோட்ட 
சுற்று முறிப்பான்‌ 
குறை மின்னழுத்தம்‌ 


கலைச்சொல்‌ அகராதி 


724௦ 1256 


1ய0சஜ0மர்‌ (216 --நிலத்தடி வடம்‌ 
1ம0ம௦௦(400வ கர்வ --ஒருதிசை வான்்‌கம்பி 


[ரீரம்பப்‌ ௦0100௧] _-ஓருதிசை மிகைப்பி 
காறும்‌ 

பரர்ம்‌௦0(1௦021 ஒருமுக மின்னோட்டம்‌ 
மோன்‌ 

பிபி _.ஒற்றைப்பக்க 

[ம்றிகா லால்‌ --ஒருமுனை 

டிரான்சிஸ்ட்டர்‌ 

11501 --ஓத்திசை 

(6) 11 அலகு 

பரம்ர்‌ நிர்‌ _ஓற்றை ஊட்டுக்கம்பி 

பாம்ணவி நேர --பொது மின்கல 
ரன அடுக்கு முறை 


பாண்வவி ண்ளிஎ--பொது கட்டுப்படுத்தி 
ண்ணி ரண்டு பொது ஊட்டு 

௦௦ அலைவரங்கி 
பண்ணவி 1]. பொது மின்னோடி 
பார்வ எமர்‌. பொது இணைத்தடம்‌ 
விக்கம்‌ க்கி -சுமையேறதா வான்கம்பி 
1 ஹாடய்ய்கர்2ம்‌ 7/6 -பண்பேறா அலை 
6) 11111 நிலையற்ற 
(021௦ உரி --உறுதியிலாச்‌ சமநிலை 


றர்பா£ம சுருதி கூட்டாத 
1௭ 540௦ நீகார்‌ --மேல்‌ பக்க வரிசை 
[ர) 2201 _மமேல்பக்க அலைவெண் 
6005! 
1) வர்ற பயன்முறை 
பின்க்‌ பயன்முறை காரணி 
* 
*7வமாமாா வெற்றிடம்‌ 
சூன்யவெளி 


வெற்றிட டையோடு 
--வெத்நிடமுறை முழுக்கு 


3 ஜரெரற 19400௨ 
உம்ரா 

பற தரவர100 
கஙமாம நிய ிள -சூன்யக்‌ கொப்பரை 
தஙூமா சோர்‌... வெற்றிட விசை 
ஹம 72்ஐி--வெற்றிடத்‌ தொழில்‌ 

நுட்பம்‌ 

வெற்றிட ட்ரையோடு 
வெற்றிட வால்வு 
_.கூடுகை எலெக்ட்ரான்‌ 


உமா 177006 
37 உ0மபாா 1010௦ 
விர 1120 


நவர கூடுகை எண்‌ 
8106 மதிப்பு 

டட _.வால்வு, வாய்‌ 
வீட கச்சா - வால்வு ஏ ற்பி 

7 வீ9௨ 126௦ வால்வு அடிவாய்‌ 


ஆலில6 ஹெொமெம்டு 


௨7௭௨ மோகம்டு வால்வு தேக்க அளவு 
௨௦ வேழம்‌ வால்வு இணைப்பு 
ுவர்கம்‌16 சம்ப வான --மாறும்‌ தூண்டம்‌ 
வர்ண நமா --மாறும்‌ மின்தூண்டி 

நு வ1வ16 ரவ --மாறும்‌ உள்ளேற்பு 

லார்‌ 816 வான --மாறும்‌ மின்தடை 
௫வய்க1டி ஒற௦ய்‌ அ. மாறுவேசு மோட்டார்‌ 


140107 
*யர்க(6 மாறியளவு 
*வர்‌க(100 மாறுபாடு 
விக்‌ மாறும்‌ மின்தடை 


நஹி 1 14 --வார்லியின்‌ வளைய 
சோதனை 


வாத மோனம்‌ -மாறும்மின்னோட்டம்‌ 
நிளார்ள ளே --வெர்னியர்‌ மின்தேக்கி 
ந னர்டை உச்சி 

ளாம்‌ செங்குத்து 


எமி கவேறளைர்‌ குத்துக்‌ கூறு 
நுஎ்வி நவ்ரு --குத்து வளைப்பு, 

குத்து விலக்கம்‌ 
ஊர்ப்‌ 1104 செங்குத்து நிலைப்பு 
ளம்வி ஹோம்‌ - செங்குத்து துருவுதல்‌ 
ளு நபி --அதி உயர்‌ அலைவெண்‌ 

நர 60யஸ03ு 

நண நாரா --மிகத்தாழ்‌ அலைவெண் 
ந ஷு்ஜ்லி ஒமம்ற்ஸுர்‌ --எஞ்சிய பக்கப்பட்டை. 


*ர்றாவம்0 அஅஇர்வு கால்வனோ 
(ஊம்‌ மீட்டர்‌ 

௫11870 --அதரி 

*ரம்‌6௦ வீடியோ 


7100 கறாரான --படஅலை மிகைப்பி, 
வீடியோ மிகைப்பி 

-படஅலைப்பண்பு 
இறக்கம்‌, 

.படமின்‌ சைகை, 
காட்சி மின்சமிக்கை 
918௦௦ நஹ 1௦௦ம--வீடியோ நாடாப்பதிவி, 

ஒளி நாடாப்பதிவி 


10௦0 1ில்‌௨்0ா 


௫ரம௨0 ஜுலி 


நச பப! -வீடிகான்‌ 
நனவி 211௦ம்‌ --மாயஎதிர்மின்வாய்‌ 
ட 1௦0 --கண்ணுறு அலைவெண் 


௦06 1)வாழாா்மை --பாகுமுறைத்‌ தடுப்பு 
"சந்தப்‌ நாம 2௨2௦ -கட்புலன்‌ பிம்பம்‌ 
நும்‌ ந ேர்்கர்ரட --கண்ணுறு கதிர்வீச்சு 
701428௦ -மின்னமுத்து அளவு 
01422௦ மின்னழுத்தம்‌ மிகைப்பு 
பம்பம்‌ 
39௨2௦ கறம - மின்னழுத்த மிகைப்பி 
1௨௨௦ மேயில்‌ --மின்னமுத்தக்‌ குணகம்‌ 
9 ரர - மின்னழுத்த வகுப்பி 


கலைச்சொல்‌ அகராதி 


9800 பய ய205 
014௨26 மியமாள --மின்னமுத்த 
இரட்டிப்பான்‌ 

௫௦1௨2௦ இற மின்னழுத்த இறக்கம்‌ 
௫௦182௦ 1/௦00௨௦௨ --மின்னமுத்தப்‌ 

பின்னூட்டம்‌ 
01826 வோ --மின்னமுத்த மிகை 
011226 ரோலர்‌ மின்னழுத்த மாறுவிகிதம்‌ 
01422௦ யமா --மின்னமுத்தங்காட்டி. 
308௨௦ நரியை -- மின்னழுத்தம்‌ பெருக்கி 
70122௦ நஹி மின்னழுத்த நிலைப்புத்‌ 

திறன்‌, 

மின்னமுத்து சீர்மை 
010௨௨௦ அஸ்ய --மின்னமுத்த 


நிலைநிறுத்தி 
7011826 11 ஊவா மின்னழுத்த மின்மாற்றி 
யல அ வோல்ட்மீட்டர்‌, 
மின்னமுத்தமானி 


ணா மோ --உரப்புக்கட்டுப்பாடு 
நியா௦ ஷி --பரிமானத்தடை,, 
பரிமான மின்குடை 
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வாம்‌ 1) ம்‌ 
(மேம்0] இருள்‌ 


வார்டு லியனார்டு 
கட்டுப்பாட்டுமுறை 


வள நினா --நீர்சக்தி, 
நீர்‌(மின்‌) ஆற்றல்‌ 

௨ வாட்‌ 

நர்‌ பிரா _வாட்மணி 

நவ்யா -வாட்மானி 

வயல்‌ நனம்‌ --வாட்மானி முறை 

427௦ அிருபபிறுஷ் _-அலைப்பகுப்பாய்வு 

9427௨ ம்‌ அலைவரிசை 

௫8௮௨ 026010 அலை உணரி 

2௨ 01ம்‌ --அலை குலைவு 

யச பதில! (120 அலை வடிப்பான்‌ 

9 ஹவீ௦ாம --அலைப்படம்‌ 

*/ஊவீ௦ார்‌ அலை முகம்‌ 

ஸு யயர __அலைவழிபடுத்தி 

4லா௨ 1 றை] அலைநீளம்‌ 

9821௦ நரன -அலைமானி 


லார வ்டை --அலைபரவுதல்‌ 


94816 11 2ப்ர அலைத்தொடர்‌ 
9816 72௦01 _--. அலைவேகம்‌ 
ந ௨/௦ *ம்பபபடி _- அலை சுருள்‌ சுற்று 


_-மெலிதான பிணைப்பு 
வானிலை ராடார்‌ 
வெப்‌ உலை 


நக்‌ பரமற1மாத 
ரம்பா நயா 
இஸ்‌ யாா௦௦ 


0102 
ட்ப பற்றவைப்பு, 

உருக்கி இணைத்தல்‌ 
94/210ம்த (பாரிச -பற்றவைப்புச்‌ சாதனம்‌ 


-டுவஸ்ட்டன்‌ மின்கலம்‌ 
_-.ஈரமின்கல அடுக்கு 


9971௦௩ வே 
௦ நீகோர்ரை 


9 ளே --சரமின்கலம்‌ 

றகர மாரம22 --வீட்ஸ்ட்டோன்‌ 
மின்‌இணைப்பு 

பர 10124 --நுண்தொடர்‌பி, 
தொடர்பி மயிரிழை 

பப்ப சீழ்க்கை ஓலி 


ஏ்ம்ஸ்ஹம்‌ கிராம்பை -- அகன்ற வரிசை மிகைப்பி 
ரம சோமா! _-அுசுலக்‌ கட்டுப்பாடு 
கிர நரார்ம்த6 _-வியென்‌ மின்னிணைப்பு 


ப பட _-வில்லிமைட்‌ 

/ரளம்‌226 1,055 -காற்றுக்தடையினால்‌ 
இழப்பு 

ரள சுருள்‌ சுற்றி 

91012 சுருள்‌ சுற்று 


சுருள்‌ சுற்று வரைபடம்‌ 
சுருள்‌ இடைத்தூரம்‌ 


*ஒர்றமீர்றத 19ரததா காம 
ப பப்பாபதி ப! 


நற்பர்பத இறல06 சுருள்‌ இடம்‌ 

9ரற ல தடவி, ஒற்றி 

1௧6 கம்பி 

96 கே கம்பி அளவு ஆசு 
நிப்டி கம்பியில்லாத்‌ தந்தி 


ஙி ௦்ள -கம்பியில்லன அலைவாங்கி 
ம்ிஷ ஹட கம்பியில்லாத்‌ தந்தியியல்‌ 
கிஷ 1 மமயு கம்பியில்லாத்‌ 


தொலைபே௫ியியல்‌ 
ஏப்ப மின்சுற்று அமைப்பு 
40௦1ம்‌ வரி 
50ம்‌ 1100௨ _-வரிதேரம்‌ 
ரி நியா --பணிக்கும்‌ சார்பு 
/௦விண்ட நரியா _-உதவுபடியாகும்‌ 
பாயம்‌ 
பபப இபப (கட்டச்‌) சுருள்‌ சுழலி 
ஆ 
ஆ தரமம] ௩. மிகைப்பி 
3-1 ௩. அலைவெண்்‌ பட்டை 
2-ம்‌ போர்வி -2%-வெட்டு படிகம்‌ 
30-14 --%-தகடுகள்‌, 
இடைத்தகடுகள்‌ 
2ம-நிர6 -புதிர்க்கதிர்கள்‌, 
*-கதிர்கள்‌ 


குலைச்சொல்‌ அகராதி 


ஆற்று 

இர கா்0றர்ள 
2-1 ஹெளகர்ா 
ஆறிரு 'நியற்ட 


தத்‌ இளக! 
ந த்ர] 


3000020110 
மே ரேோவ்ம்‌ 
30016 

ஹு வார்சா 
011 


72: 1:11 இ.01(29॥ 
கீள்‌ 10100௦ 
20 

சீா௦ நீர்‌ 
22௦ நிறனாஜு 
22௦ *ர£0ா 
சா ரர்‌ 
7௭௦ ௦(ஸர்ச்கம 


சார்‌ 1௧0102 
212282 0ோ600/00 


700௦ 
7-1 ஹரா 


2-1 முழ88ரர்பந்‌ 


கதிர்‌ விளிம்பு 
மாற்றமானி 

கதிர்‌ இயற்றி 

-.*-௧இர்‌ ஆக்கக்குழாய்‌ 


ஆ 


யாகி வான்கம்பி 
-நெடுக்கை மிகைப்பி, 
**-மிகைப்பி 
-3-இணைப்பு 
-:9-வெட்டு படிகம்‌ 
சுருள்தாங்கி 
அளவு 
--நெடுக்கைத்தகடுகள்‌ 
*-தகடுகள்‌ 
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--ஜீமன்‌ விளைவு 
ஜீனர்‌ இருமுகவால்வு 
பூஜ்யம்‌ 
--ூஜ்ய அடிப்பு 
--பூச்சிய ஆற்றல்‌ 
--தொடக்கப்பிழை 
பூச்சிய அடுக்கு 
பூச்சிய மின்னமுத்தம்‌, 
தாழ்நிலை உள்ளீடு 
.-இதாடக்கஅளவு 
வளைவு தெநெளிவு 
இணைப்பு 
மண்டலம்‌ 
--2-இணை மாற்றம்‌ 


3௦1௦ 


க்கி யாள்‌ ரேறே 
உலோகவியல்‌ 
பபப படிக அமைப்பு மாற்றம்‌ ே 
கபர உலோகக்‌ கலவை 
41037 51௦2 --கலவை எஃகு ிண்க110 நீற்றுதல்‌ 
ஆரம்‌ --அல்னிக்கோ (விரிய --கால்டியம்‌ 
அரிணாம்ம்மா க --அலுமினியக்‌ கலவை வோற்ராயம்பாய --சுரிக்குருந்தம்‌ 
ஆரியாண்ர்மா ௦ --அலுமினியம்‌ கலந்த வே ன்ப யப்‌ 
 அல்ணனைம்‌ ஷேம்‌ அம்ரு வார்ப்பு கலவை 
கிரியாண்ட்ரா. 1016 கே4--அலுமினிய அச்சு ட ல... 
னாம்‌ வ வார்ப்பு, வார்ப்படம்‌ 
பழ ்‌ ர 961 5166 வார்ப்பு எஃகு 
ர 10] டட வே்ர்ண்தவி ஷேய்த சுழற்சிமுறை வார்ப்பு 
தம்கப்கடத வக ஹம்‌ பீங்கான்‌ 
41700௦ --தேர்மின்‌ மூனை போய்வ “வியா ஜு-- வேது உலோசுவியல்‌ 
4று0ய12ர்ட2 நேர்மின்‌ முனை மொரு --புகையபோக்கி _ 
பூச்சுமூறை (ராம்ப்‌ குரோமியம்‌ 
கொக -- பிளவு 
(௦௮ நிலக்கரி 
த மேய நிலக்கரி வாயு 
(௦87 பூச்சு 
நஹ ரசி -பாபிட்‌ உலோகம்‌ (08760 நல --பூசிய உலோகம்‌ 
1 இப்பி உருளைகள்‌ கொண்டு பேோர்றத நரிகர்ன்லி -பூச்சுப்‌ பொருள்‌ 
உடைத்தல்‌ (010௨௨௦ நிரலி --நாணய உலோகம்‌ 
738610 5722 -காரக்கசடு கரத அஸ்கர்‌ 
நிகர நர ௭்வி தணு உட்வு்த்‌ (010 0ெகிர்யத --குளிர்முறை உருவ 
மாற்றுதல்‌ 
*ல॥ நகவல] --மணிவெண்கலம்‌ மேோற்ற(101௦ --தீப்பற்றிக்கொள்ளும்‌ 
நிவ்ராக துருத்தி (மோற்யு(4௦1 எரிதல்‌ 
இணர்ரப்ர்ட --பெண்ட்டோனனைட்‌ ோம்டீம்0 --அடுப்பு 
இரப்ப சன டர ஸ்‌ 
நரை மோளர்ள --பெஸ்ஸிமர்‌ உலை பற கன்‌ ட்‌ 


இட வ்வி 


இரட்டை. உலோகம்‌ 


இற்ாஏ இப]ி0ர இரு உலோகக்‌ கலவை 
இ்ரபற்டி ரேவ்‌ --புகைமலி நிலக்கறி 
இர்‌ "யாயல06 -- ஊதுலை 

இம்(னா மேரறள -கொப்புளச்செம்பு 
மி 106 -- ஊதுகுழாய்‌ 

$$ரா௭% வெண்காரம்‌ 

18 பித்தளை 


நிம்ரவி காங்க -பிரினெல்‌ சகடினத்துவம்‌ 
நரம்மு பத 
நரர்ர்கார்த நல 


-கிட்டிகளாக்குதல்‌ 
அடிரிட்டானியா சலவை 


உலோகம்‌ 
இரப்ப -தெரறுங்கும்‌ தன்மை 
130026 வெண்கலம்‌ 
நியா ரீண்ம்‌ --மூட்டிணைப்பு 
நியாய குழல்‌ எரிகலன்‌ 


டட படட ட்ட்ட ட வட 
கலைச்சொல்‌ அகராதஇ 


மேோழ0$142 821௨2 -இணைத்த பொருட்கள்‌ 


ளேமு௦611100 அடக்கம்‌ 
வேரா ஷவில்ம்கு அழுந்தும்‌ தன்மை 
லேோழா655100 நசுங்கும்‌ வலிவு 

௩11 22111411) 
மோரே பககம்‌ --செறிந்த, செறிவாக்கிய 
௦ற௦வம்்ை டச௪ றிவாக்கல்‌, செறிவு 
ளோர்ளதக1100 --குளிர்வித்தல்‌ 
மோடியிர்மலர்‌ கூறு, இயைபு உறுப்பு 
(ளேழ்ஜயமிப2ர்ப்0ே --மாகபடல்‌, மாசு 


(மோய்யயமமக (ப்ர -- தொடர்‌ வார்ப்பு முறை 
மேரா 39௮2ம்‌ --தொடர்‌ இணைத்தல்‌ 


ளே 2௦1100 சருக்கம்‌ 
மேள -டுசம்பு 

மோ6 -உள்ளகப்பகுதி 
ய ப்பி --அரிமானம்‌ 
(20ற 12 -- இணைப்பு 
போவியா பிளத்தல்‌ 
மேஷ --இுநதிழ்வு 


[இ ,1141711- 


(ோயர்ற16 --மூசை 

சேள்ம்ப2 ந்சுக்குகுல்‌ 

போவ! --பழுகம்‌ 

(பேல்விிம்௦ படிக (அமைப்புடைய) 
(டேவ வ11188ர்10 படிகமாக்கல்‌ 
(ர்விஜஷம . --படிக அமைப்பு ஆய்வியல்‌ 
(ேறவ12110ை -புடமிடுதல்‌ 

மக --கோபுரவடிவ எரிகலன்‌ 


ற 


வழுதி ஜேகர்ரு அசைவு தாங்கும்‌ திறன்‌ 


ுாம்றரவி182110௨0 கனிம நீக்கம்‌ 
பிரை்ர்்சள --ஆக்சிஜென்‌ அகற்றி 
ப படிவு 
1) 5123] அச்சு எஃகு 
நய்டா்றை -விரவுதல்‌ 
இன -- உலர்த்தி 
௦112 0௦4 நாரா --நீளும்‌ வார்ப்பிரும்பு 
நியவிழ்டு நீளும்‌ தன்மை 
8 

நரி0060006 தூள்‌ பூத்தல்‌ 
1௨/10 வராமர்--மீளும்‌ உருமாற்றம்‌ 
0125110107 மீள்‌ தன்மை 
ந]01ர்‌0 நியாாாக௦௦ . மின்‌ உலை 
நப6௦ர்0௦்ணயர்ச1 _-மின்வேதித்தொடர்‌ 

[66 
ராமல. --மின்னாற்படியவைத்தல்‌ 
1201701939 _.மின்னாற்பகுப்பு 
நி/2017ட10 716 _மின்பகுளி 


1௨௦1௦ விப்ர --மின்பகு சுத்திகரிப்பு 


1 ளாமாவியலு  -மின்முறை உலோகஇயல்‌ 

16014705 எலெக்ட்ரான்‌ 

ந120120ற1க170த _-மின்முலாம்‌ பூசுதல்‌ 

ந) ஊ்ராவிளர்‌ 3௦ம்‌ --மின்‌இயை பிணை 

1 2(211215 கனிமம்‌, மூலகம்‌ 

120101110௮ _-மின்வெப்ப உலை 
நிராம20௦ 

நிகர கற _இிறாய்க்கும்‌ தாள்‌ 

நிப்றபப்தகர்0ர உமிழ்வு 

நிறவிவ்ம்ளா குழம்பாக்கி 

நரா151011 _-குழும்பு 


இதன தைலவ அப்ட்ப வல்‌ 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


2 பபப்ப்ெப்டு 
620110 


இரயிம்ரர்யா 
1211112112 *ப்பப்ப 


1210 11] 
நர்ள்ம்ரத 


1॥/6017௦ 
(2௦1001 
12041௦ 
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இரும்பு 
வள்ளை உலோகம்‌ 
கம்பி இழுத்தல்‌, 
கம்பியாக நீட்டுதல்‌ 
-தேனிரும்பு 


3 
ஈநெகிழுதல்‌ 
நெகிழும்‌ வலிவு 

ச 
அமண்டலம்‌ 
-.மண்டலத்தட்டு 


-வேப்பப்பகுதி 
சுத்திகரிப்பு 


மாயா 


408022 
மரத்துவவியல்‌ 

ற்காக! --அல்பேக்ட்மீரியா கமெரிிரர்மாரு 
கம்மேோன உதரம்‌ க ப்பிரார்டம்ரர்க 
இற்ம்னய்பயி கோர்டு -உதரப்‌ பொந்து 

வய்பம்கை &௦௦0ம்‌0ற12618 
கற்கால றம்‌ -உதரவளையம்‌ இவ்விறுகு 
அற்ரியர்‌ ]4/ரா௨  -சுற்றுவழி நரம்பு க்ர்ராம2ர்0வ்க 
தற்ர்ப௦ர விரி &ம்டு1ர்க 
அற்ம்ய௦1100 விரிப்பு ரட்‌ 
4 ்ஸ்ட10ா -அ்றிவ்பி 4010-3856 நக120௦௦ 
அறா திரிபு ரா 
&0௦(17௨0னர்‌ -கருச்சிதைவிப்பி கப்பி 
அ௦(ம்ெ. கருச்சிதைவு க்விக்‌ 
பபச குறை தோய்‌ &௦ம்‌ நிய்௦ஹங்கரக9 
ஆற்ரல5ர0ர சிராய்ப்பு ஷ்‌ 
050655 --£ழ்க்கட்டி த்‌ 
க90/ம(௨ நன்கு -முற்றிணங்காக்காலம்‌ னி , 

௭1௦0 ஸ்‌, *யி தவ 
காளம்‌ சே -எர்ப்புப்பஞ்சு பன்‌ 
பப பப ஈர்ப்பு, உட்கவர்தல்‌ 440௦௦9 

்‌ ்‌ , &ரர0ுற0915 

110௭௦௦ விடுப்பு இணைப்போக்கு 

ஒருறிரோ0116 ர 
க்லோ1)000716 _-முட்செல்‌ க&ராரர்ரார்க 
கலேறயர்க _புகையின்மை, பப 

கரியமிலவாயு இன்மை 

40௦2] _ (பயன்‌) முடுக்கி கரமான. 
கார கார்ரு துணைத்‌ தமனி 0 றவ 
க்ஷாரம்‌ --கர்ண பிப்பிலி 08௦௦02 
&0௦௦69003/ 115016 --மூச்சுந்‌ துணைத்‌ தசை &௦(001010ஐ9 
க்ஷரார 1ள௨ துணை நரம்பு க௦்ன்னரரு 
கயெர்ம்னர்க திடீர்‌ இரத்தம்‌ சித்தல்‌ 01100 

77ல்‌ ௨26 க்்ர நிள்வபிவம 
40001100ே110 -டுதூலை விசைவு 


பப்ப 
நவி 
&00மப்ளாளார்‌ 
இ00யமயா 
கோபி 14ல்‌ 
&௦00000%6156 
அர 
கற்‌ 210௧6 
க௦ர்ஹ்எ10ற1851(3 
கடே்ஹ்யிமட 
இஜேற்றுகாப்க 
&மேர்ராபார8 
அழற கர்0 
சேர்க 
கறிவிஷர்க 
பபப பிப்ப்‌ 


--ததொலைவிசைவு 
மறிவினை 
மகப்பேறு 
மகப்பேற்று மருத்துவர்‌ 
_-மகப்பேற்றுநர்கை 
மருத்துவச்சி 
--வளர்படிமம்‌ 
கபாலமில்‌ 
--திண்ணியமைப்பு 
--திண்ணி 
_-அசெட்டோனிரத்தம்‌ 
--அசெட்டோன்‌ நீரிழிவு 
மேற்பூச்சு 
காடி 
-தளராமை 
_-அகிலிசுநாண்‌ தைப்பு 


கலைச்சொல்‌ அகராதி 


அெிருகர்ம்‌ மேவி 

கரக்ரா 

ஆ௦ொ்ர்ர6 

ரொ நிமாமுயார்புர 

401190 560௦110௩ 

கரோ மர வாளின்‌ 

ஆமொர்ற்ர 

ஆமொரம்ரகர்‌6 

&ரோழயய0ர்மா6 

மர்‌ 

அர்‌ ஆறரீரறரரெ 

க்லேர் ராம்‌ 

&0ர்‌2 ்௦யிகர்ரோர 
நிவியா6 


கறார்‌ ரோளயப்0- 
றப்பர்‌(46 


கயோர்ச. 0100 ரய/0தறப்1ர119 


-அகிலிசுநாண்‌ வெட்டு 
-ஐட்ரோக்குளோரிக்‌ 
இன்மை 
-பித்தமின்மை 
-குறுத்துவளராமை 
--அபித்த நீரிழிவு 
நிறக்குருடு 
-சாறின்மை 
--அமிலரத்தம்‌ 
--அமில-கார நேர்மை 
--அமிலத்துக்கழியாமை 
--அமிலத்துவம்‌ 
--அமிலவேற்றம்‌ 
அமில ஃபாஸ்‌ஃபா ட்டேஸ்‌ 
சோதனை 


பரு 
முகப்பரு 
எனவ அரன்‌ 
கூர்‌ கபாலம்‌ 
-புறமுனை நீலம்‌- 
பூரித்தல்‌ 
--புறமுனைவலி 
-புறமுனைப்‌ பருமன்‌, 
மாகரபாதம்‌ 
--அக்ரோமியன்‌, அக்கம்‌ 
புற முனைமாற்றுணர்வு 
உயர மருட்சி 
--(நிற) ஓளிய உயிரியல்‌ 
(நிற) ஒளிச்‌ சிகிச்சை 
செயல்‌ 
_இயக்கத்திறன்‌ நிலை, 
செயல்திறன்‌ நிலை 
--இயக்குவித்த கரி 
_-இயக்குவிப்பி 
இயக்க, முனைப்பு 
நேரடித்‌ தடுப்பாற்றல்‌ 
-மூனைப்புச்‌ சுரப்பு 
முனைப்பு மாற்றம்‌ 
கூர்மை 
உர்‌ 
--குத்தூசி மருத்துவம்‌ 
கு 
--கடு குன்மம்‌ 
--பிராங்க குற்றழல்‌ 
--தீவிர சுற்றோட்டத்‌ 
திறனிழப்பு 
_-தஇளாமருல நீரகக்‌ 
குற்றழல்‌ 


இர்னோர்க்‌, நிபர்சாராம்‌$2ர்‌ ௦ஈறர்றுா1௨ 


கமர்‌ ரோர்ராா்ரரசார்‌ --இடைவிட்ட குறும்‌ 


இிராறற்றுார்க 


கமர்‌ மலாயா 


இற்‌ பலர்டளனையம்‌க 


பார்‌பைரியம்‌ 
குரல்வளைக்‌ குற்றழல்‌, 

மிடற்றுக்‌ குற்றழல்‌ 
-அகடுவெண்செல்லிரத்தம்‌ 


இமேர்‌6 ட்டே ரங்க --இடைச்செவிக்‌ குற்றழல்‌ 
கறார்‌ நவவி நிவியா6--தீவிர-நீரகத்‌ இறணிழப்பு 


றோர்‌ 809] 
இா-0ிராா 
&மோர்‌௨ ிமாாா16 

ந்ளள 
க்ரலா௦(4௦ 
ஆரம நிவி 
ஆருிஞர5 
த 10) 

0 ந ற்ரீர்யாா 
ஆகவோ 01௫” 
ரறம்001௦ 
இசீோ”8 _தறற16 

ஆம்பர்‌ 
ஆர்பர்‌01101 
ஆம்பர்‌ 
பெயரிய 
ஆம்மா 
ஆர்ேல0ர்0பச 
00/19 
ஆனை ப்ர 
ஆனோர்‌ 
&ம்ெெமர்ம்‌௦010101ு7 
ஆர்ய 
தம்ளர்‌ 
ஆளே 0௦௨/6 
பின 
ச (பப பப்ப 
&ேோரேர5ர்ன 0509 


ஆப்ரெரர்0டுரிபிகர்ராாடு 


கேற்ற 
கண்ட்ஞ 

,& 01005௦ 
ப பய்வ்பபு 
ஆர்ர்்பட 
&ரர்பகளெளேர்‌ 
ஆப்மாரோம்‌ 


கமம்‌ 
கர்லா 
கப்்ஷ00ோ 0௦ 
க்ர்ராவி 
கோஷ்‌ 


தமர்‌ நீரகத்தம்பம்‌ 
வாதக்‌ குறுங்காய்ச்சல்‌ 


--நீலம்பூரிக்கா 
--நீலம்பூரிக்கா பிழை 
அல்குல்‌ 
வரை 
துூறாாளமாக (தாரா) 
--அதாம்‌-ஸ்டோக்கு 
இணைப்போக்கு 
குரல்வளைக்‌ கூர்‌ 
அ பழக்கவடிமை 
-ப்ழக்கப்பற்று 
இடுக்கு 
இடுக்கம்‌ 
ஒடுக்கி 
கோள வெடுப்பு 
-கோளவழல்‌ 
-கோளப்புற்று 
--அடினாய்டு 
எ அ௮மழுூனாய்ெடடுப்பு 
கோளப்புத்து 
அம்காளத்‌ தசைப்புத்து 
எகருவகத்தின்‌ கோளத்‌ 
கதுசைப்‌ புத்துமை 
கோள நோய்‌ 
-கோளத்‌ தடிமன்‌ 
--அழுனாய்டு-டான்்‌ச 
லெடுப்பு 
-அழுனோவைரசு 
ஓட்டல்‌ 
--கொழுப்பேறிய 
--கொழுப்பேற்றம்‌ 
-நுழைவாய்‌ 
அனுசரிப்பு 
-துணை (மருந்து), 
துணையம்‌ 
அனுமதித்தல்‌, சேர்த்தல்‌ 
-அண்ணுறுப்பு 
அகுமரப்பருவம்‌ 
அஅண்வாய்‌ 
அ அண்ஹிரக 


எனவவ அ ததர அல்லை ள்‌ வ மைல்‌ 


104. கஜஜிமம்ப2ார்0ற தரம்‌ 
&மோள1௦010றாு --அண்ஹிரக எடுப்பு 
ஆரே] 1100௦010௦0 --அண்ஹிரகவியக்கச்‌ 

1 ர சோதனை 
க&ரோள2ப10௦ அட்ரீனலின்‌ 
ஆரேர ரகர --அட்ரீனல்வினையிய, 
அண்ஹிரகவினையிய 
ரோ --அண்ஹிரக ஒட்டுவளர்‌ 
(2021120170ற1ம௦ 


ஆரே மோ(10௦- --அண்ஹிரக ஓட்டுவளர்‌ 


10ம்‌ ந$0ரார 00௦ ஆர்மோன்‌ 

ஆரோ ரரி -- அண்ஹிரக-செனிப்பிய 
ஒரமா இணைப்போக்கு 

&ம்ரள0]341௦ --அட்ரீனல்முறி 

&50ரறனார்‌ -ஐற்றி 

&ம907ற்1101 -.இற்றுதுல்‌ 

&0ய/( 78ம்‌ --முதுகொசு 

அர்ப்‌ -முதியது, மூது, பெரியவர்‌ 
வயதானவர்‌, முற்றியவர்‌ 

கர்ண - அயலுறை 

&0ா0106 --வளிவாழ்வி 

கள ஐ0010மடி --வளிசெனிப்பி 

களவு), வளி விழுங்கல்‌ 
ஆளாக்க 

&6090] முதில்‌ 


4601010700 --ஏதுவாகும்‌ காரணி, 
இலக்காக்கு காரணி 


&ரெர்ர10ணு --ஏதுவியல்‌ 
அரிஹ்ரர1௦ _-காய்ச்சலில்‌(லா) 
கிபி20 --உள்ளியம்‌, பாசம்‌, 
உளப்பாங்கு 
க்மிீ2௦07௪ 10ம்‌ --உளப்பாங்குச்‌ சீர்கேடு 
ஆரி லர்‌ இகல்‌ 
அரிாளர்‌ -இகல்‌(தரம்புக்‌) சேடு 
ஊர (0 
அமிர்‌ 174௪ இகல்‌ நரம்பு 
சிமீறார்ரசாகளாம்‌த --ஃபைப்ரினோசனில்லா 
இரத்தம்‌ 
இரினா -பின்சுவனம்‌ 
ரீனா நிதர்ரக -பின்வலி 
கரினா நற --பின்னுருவம்‌ 
ஆஹி --பாவின்மை 
கஜயாிந்யர-  --காமாகுளோபிலினில்லா 
12102] இரத்தம்‌ 
,4&ஜவாதி1ர0 ௧ -.நரம்புழுடியின்னம 
&தலாமறற்மரக --வெளிமருட்சி 
கலவ _-.செனிக்காமை 
க ஜஜிய/ர்ர்ர்0ற திரட்டு, 
இரட்டல்‌ 
&ஜஜியரர்ரலர்ர்றே திரள்‌ இணக்கம்‌ 
16&௦1100 ்‌ 


ஆதிய 


&ஜியப்ம்ற திரட்டி 
_ஆஜஜிய/0221 இரள்செனி, . திரட்செனி 
ஜாவா --குழுமுதல்‌ 
&2108518 அதநாூவின்மை 
&த]1௦(401 --விழமுங்காமை 
தக டுதரியாமை 
ஜலம்‌ இயக்கி 
ஆஜாவுயி0037605815 -புள்ளிச்செல்லின்மை, 
புள்ளிச்செல்லறல்‌ 
கஜாஷர்ப்க -முத்துணர்த்தாமை 
ஆஜா மலேரியா 
அறிம நற ரெடவ10- மூளைக்‌ காற்று-வரைவு 
தஹ 
அர நரயாதாா காற்று வேட்கை 
அர்‌ நீசம்‌ காற்று மெத்தை 
அம்நிலியபி0ா காற்றுக்‌ கேடு 
அிப்ர620 காற்றுப்பை 
அண்ஹு றெள்மா/ு --மூச்சு முட்டல்‌ 
கர்வ -சும்மாவிராமை 
அபில்‌ வ௪ அசைவில்‌ 
அபயன்‌ நறு --அசைவில்லா முயலகன்‌ 
ச. 141இ॥/ 12114 அநீர்ப்பெருக்‌ குடக்கு 
நிரா ஆர்மோன்‌ 
அபி௮ இறகு 
அபிகஷம்ற்றா -..இிறுவைசூரி 
பிறரை -.பாண்டுமை 
கற்ணாம்பு கிற்மாரமை --ஆல்பூமின்‌ 
அபிமாம்ராறஜ்ள -ஆல்புமின்மானி 
இரி9ிமபர்பரர்௨ --ஆல்பூமினீரிழிவு 
அபியாற 056 --ஆல்புமோசு 
அிற்யாமலார்க _.அல்புமோசு நீரிழிவு 
40௦௦1௦॥ அஆல்கவால்‌, ஆல்கஹால்‌ 
30௦௦௦1 நிஷ்‌ _-ஆல்கவாலுக்கழியாமை 
43௦0101405 -பபயார்சொல்லா 
கரு௦ுநரம0ம6 ஆல்கவாலியார்‌ 
அபி௦0ந் 0/1 _ஆல்கவாலியம்‌ 
அம்மார்‌ -ஆல்கவால்‌ நீரிழிவு 
10012௦ 10 -.ஆல்தோலேசுச்சோதனை 
111010 வெண்‌ செல்லில்லிரத்த 
பிலக்க _-எழுத்துப்புரியாமை 
பிறக்க மிகுவலி 
_*]9205்‌1 ரன --வலிமானி 
அ] சிலிர்ப்பு, குளிர்‌ 
அபிஜர்மி நர விலார்க அதிர்ச்சி மலேரியா 
அபி னர்லாரு - ளண்‌ 
அிர்றளார்வரர்ரா -- களட்டு 
௪.11 :4:10:12 01: காரவிரத்தம்‌ 
அவிர்‌ ௨.காரம்‌ 
௪1 | 41113 _தாரப்‌ஃபாசுவடேசுச்‌ 
இர்ரலம்சர்க2 7௯4 சோதனை 
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அிவரீற்றாபா78 
அபி நீ ஷன 
அிவீரர்ர்‌ 
4110210519 

அபி வறர 
அருகி த க்தனார்‌ 
அலி 
அ/ாமாறர்‌ 
விள 
அது 
அிரயற்ன்ர்க 
அபி௦ஷ 

அற 
அபிஜ௦0்க .கிரவர்க 


அறமார்ரர்ருாாக 


-கார்ப்புநீரிழிவு 
--கார இருப்பு 
--அல்க்கலாய்டு 
--காரவேற்றம்‌ 
--அல்காப்ட்நீரிழிவ 
--ஆல்கைலேற்று பொருள்‌ 
மாற்று 

மாற்று வடிவு 
--மரற்றுவினைச்செணி 
-மாற்றுவினை 
--மாரறுபக்க உணர்வு 
கரிய போளம்‌, மருள்‌ 
வழுக்கை, சொட்டை 
-.திட்டுச்‌ சொட்டை 


அ100௦௦128 (10 ரொர5212--வடுச்‌ சொட்டை 


2440ற௦04௨ '1012115 

அபியாாு 

சபியா -றர௦0ிறரீர்கர்20 
'10%014 


அரி கற50068 
அ1/72012-0 11] வரு 
1194 


அிரவரகா சிீரர௦066 

4120106 

அலடரர்க 

அரசிய 0615 

அரிகமா௦ர/௦ 11 வரமிர 
(1191 

1 (அப்‌ 

அ௱ா்ரரர்க 

அாற்யிகா06 

அாலற்யிஹார்‌ 

அமாற்0௦வர்ா 

அபிவிர்த 


ராரா 
ச. * 12110) 
அபாரரர்ரர்ள 

கர ச்டறர்க 
அராம்பர2074 
ஆறாய்பரவரர்ம்பார்க 
அம்ர்‌ 
காவ 
அிராப்ற௦௦னர்விட 
இரரம்றர்சதாறா்ர 
அபராாம்0ா 
கறரர்‌0600றரு 
அரமாப்ர11௦ நியம 
கறஙார்ரரர்‌ 5௧௦ 
அிறறப்ரர்டாா6 


முழமுவமுக்கை 
--படிக்காரம்‌ 
--படிக்காரம்‌ படிந்த 
நச்சனையம்‌ 
--எயிற்றுச்‌ சீழ்க்கட்டி” 
--அலுவியல-தந்துகித்‌ 
குடை 
--பல்லுரல்‌ நீட்டம்‌ 
--அலுவியலம்‌ 
--முலையின்மை 
--திமிரம்‌ 
--திமிர-குடும்ப மூடம்‌ 


--.இருகைவல்ல 
-மங்குபார்வை 
--விபத்துச்சேவையூர்தி 
-தடமாடு 
--இருமுனையேறியபி 

அ. அங்கமின்மை 
--சூதுகமின்மை 
--புத்தியின்மை 
-கருவகமின்மை 
பார்வை வீச்சின்மை 
-- அமினோ அமிலம்‌ 
அமினோ அமில நீரிழிவு 
--இழைக்கூறுபாடின்மை 
--மததி 
-பனிக்குடக்குத்து 
--பனிக்குடவரைவியல்‌ 
பனிக்குடம்‌ 
-பனிக்குடத்துட்காண்டல்‌ 
_-பனிக்குடதீர்‌ 
--பனிக்குடப்பை 
பனிக்குடம்‌ கீரி 


்றாமறர்060]ாநு 


அரமறம்ரர்றாரு 
அறாடஸ்க 


வரல்‌ இருளர்‌ 


இரரஸ்ர்ஷஸ்5 
அங்ன்‌/010 
ஆராடஸ்ரர்ம்‌ 
ஆறாாறஙற்0ாட 
அராறர்ர் ஹர 
அரறறர்பிபார்ர்ர்ட 
அரய்றற்0ன1௦ 
கமற0ாம்‌6 
பப பி1 
ஆரம (ர்‌ 
அபைறார்‌௨6 
கராருவிறவர்௨ம்‌ 10௦ 
அடும்‌ 
அணடு]றம்ம்‌ 
நினை 
கற்க 
அிஹ்௱/6 
அண்னா 
அப20ர்சீர்டர 
41207011௦2 921௦ 
அமஎரா௦ர1ம 
அவர்க 
ஆற ஜரார் கற௦ரப்க 


கறக 190002 


-பனிக்குடக்‌ &றல்‌ 
அமீபா 

--அமீபிய வயிற்றுக்கடுப்பு 
-அமீபிய நோய்‌ 
-அமீபாக்‌ கொல்லி 
-அமீபாவன்ன 
-வடிவமில்‌(லா) 
--இரு தாரை 
-ஈரிழையி 
--இருநெறி 
-சிறுஜாடி 
--ஆம்புல்லா, சிறுஜாடி 
வெட்டல்‌ 
--வெட்டுணி 
--மயலினில்‌ நார்‌ 
-மாவண்ணம்‌ 
--மாவண்ண நலிவு 


ஒவ்வொன்றிலும்‌ 
-ஆக்கமிக்கும்‌ 

அக்கம்‌ 

- அமிலமின்மை 
-பிரிகட்டு அலை 
-மிரிதட்டுவம்‌ 
சோகை 

சோகை அனாக்சியம்‌ 
சோகைக்‌ தாழாக்சியம்‌ 


தறுகஊ00௦ -வளிவேண்டாகுது 

அம2௭௦%1௦ -வளிவேண்டா 

றக வரத -உணரா்வகற்றல்‌, 
உணர்வின்மை 

ப120510057010 ஜு --உணர்வகற்றியல்‌ 

&02 2511011967 --உணர்வகற்றுதா்‌ 

கறபி ஜவர --வவியகற்றல்‌, 
வலியின்மை 

40212௦591௦ --வலியகற்றி 

42211௦ --பிழைப்பூட்டி 

4ப021௦0௦ --பிரிதொற்று 

அலி டுா00௦ --எருவாய்த்துளை 

றலி இற] -- எருவாய்‌ நுண்காம்பு 

அவி லார்‌ எருவாய்‌ மரு 

அருவி --பிரித்தாய்வு 

வாற 3510 ௦201100--முன்நினைப்பு இணக்கம்‌ 

ஆரு 2ற1126௦ --பிறிகட்டம்‌ 

அரபா00192௦, பா லுணர்ப்பசகை 

அர்கம்‌ 92௦ 
அரதிறற்ரு ஐய -கரப்புப்பிறழ்வு 
கராறஷர்க விஞ்சு பெருக்கம்‌ 


அமழர்ர1௨௦(1௦ 510௦% காப்புப்‌ பிறழ்ந்த 


அதிர்ச்சி 
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- சீரு 0516 
அறு] 8ப்6 -காரப்புப்பிறழ்ச்த 
றலா க தீர்‌ ஊகு ல்‌ 
ரு 2512110518 இணைப்பு 
சிறிமர்டயாம்௦21 ரமா -- உடற்கூறு இதிலை 
அிபாவர்ொப்க்‌ --உடற்கூறுதர்‌ 
அற்பு -- உடற்கூறு 
அறும்‌ -டுபண்கலவான்‌ 
இறர்02 -அண்மைச்செனி 
கபிர்‌ ரஜுறப்க --ஆண்கலப்பெண்‌ 
கறம்௦றற்றற்12 --அண்மருட்சி 
அிருணவந்டிடு --மேளையின்மை 
அபரிவாரு ம (தமனி) ஊறல்‌ 
ஜவர --குழலழல்‌ 
அருதர்‌௦0ர்‌25715 --குழற்பிதுக்கம்‌ 
அபிறர்ப௮ டுதறிப்பு 
அபத: நிஷா. மார்பு நெறிப்பு 
அறதர௦தாவா --குழல்‌ வரைபடம்‌ 
அறி 2௦0வர்/்ஜாவு  -குழலிதயவரைபடம்‌ 
210 தாஜந்ர --குழல்‌ வரைவியல்‌ 
அஜிர்௦ரு குழலியல்‌ 
அிவ்தர்பாட --குழத்புத்து 
ப பய்படு --கூழல்‌ நரம்‌. பியவீக்கம்‌ 

ப்ஸால 
தர்ர குழல்‌ அமைப்பு 
அபர21௦5வ௦0ற1டு குழல்‌ சதைப்புற்று 
4121௦ குழல்‌ இகிவு 
அறத்்ளுன்‌் -ஆஞ்சியேரட்டன்சின்‌ 
002௦ம்‌ இறிர்கர்‌ -மூலைச்‌ இம்பு 
அதி௨ ரி 11டி முன்னறைக்‌ கேரணம்‌ 


அரர்ளார்ா மேம்‌ 
கிமஹிகா 5ர்ாவர்ட -கோட்டுவாயழல்‌ 


அபம்ருமோவாம்க 
அிபம்ரும்‌0519 
அிபம்ரும்‌ா௦(12 
அறம்ரும்0ாட 
அிபார்0ர்வார்‌௦ 
அம்ரா 
அறம்ரர்ப1௮ 
,410190௦0712 
அறர்$00ர் 055 
அறப்0ய1 ௦112 
அறப்ஒ0ரர0றர்‌2 
இறப்ப ரீ 
கிரம நீர்ஞங்காரா 
அறுப்ரு1ி0ர்ச 
ஒற௦ய்ர115 
அற [ர95 
அர 1௦ர்ராம்‌ 2௨15 


அறிமு 


--வறளிரத்தம்‌ 
-வியார்வையின்மை 
வியர்வை துணிப்பி 
வறண்ட 
-மஞ்சணமில 

தேர்‌ அயனி 
--இரையின்மை 

--௮௪ம விழித்துளையியம்‌ 
_-அசம செல்லியம்‌ 
_-அசமாங்கியம்‌ 

_-அசம பார்வை வீச்சயம்‌ 
கணுக்கால்‌ உதறல்‌ 
-பினையிமை 

தம்ப முள்ளந்தண்டழல்‌ 


தம்பம்‌ 


--அஆங்க்கிலோ ஸ்‌ ட்டோமா 


தோய்‌ 


--பக்கவறை 


அல்‌௦006 


அற 
அிறி0ணார்ப8 
அறம்‌ 
அருறரும்ப்க 
அருவ உயி 
அரு ம்ய 
அறராலர்மம. 


கிரு0ர௦01வ]ி நபியத 


அ1/06011௦ 
வரால்‌ 
_கறுப12 
அிறுராயபிவா 
கருவளம்‌ 
_ஆரந்0ந012 
ஆற0ர(10- ௧00202 


அ௱டிஉ நி1ற0 20354 


அறர்த௦10 
அரகரா 
கறார்‌ ஜராம்கர்‌ 


கறர்கத0ாம்‌ஒ14௦ ,&௦44௦ை 


தற்‌ நம ஷர 


திரனா 
அர்‌ 00௦ 
அரம்மேலர்க1 
கராம்‌ இலார்மா 


ந$உ01011ப1 226 


க்றர்ரர்0ா்‌ 
க்றர்ன்0ா 

11) 1151102112 
தறுர்னச்‌ா 1] 


கருர்ரர்0ு ரரி கரு 


ந$ ஊராம்‌ 


தறும்ரார்ா 0௦ 
பிய பலப 


இரார்னாடு நறமீனர்‌0ா 
அறர்ள௦ 18்னக] 
றர நய்வி 
கிறர்ன நிர்‌ 
கர்ளா௦ மேற்‌ 


அறர்னாள 0 
அரா விபர்ற ௦ 
க 11:12:10 ப] 
களப 2௦0575 
அரவின்‌ 
அறு(லாஹ்0ி1௦ 
க்ற்ணவளார்‌௦ 


அரர்ர்ரொர்ருர்ர்பாரம்‌0 


 அறர்ர்றகர் ர்க] 
கரார்பற்ர்0575 


--வலியகற்றி 


அ ஏருவாய்செனிப்பிய 


அபேருணர்த்தாமை 
நகமின்மை 
எருவாய்‌ மூலாதார 
--விரைஇல்‌ (லா) 
--எருவாய்க்குகு 
--எருவாய்க்குதவளையம்‌ 
-பசிதணிப்பி 
பசியின்மை 
_மோப்பமின்மை 
--முட்டைஇல்‌(லா) 
--ஆக்சிலிரத்தம்‌ 
அ.அனாக்கியம்‌ 
_அனாக்சிய- அனாக்கியம்‌ 
--நாவடி. அம்சக்கால்‌ 
அமில எதிர்ப்பி 
-.எதிர்ப்பு 
-- எதிர்ப்பி, எதிர்‌ மருந்து 
எதிர்ச்‌ செயல்‌ 
--முூன்மடக்கம்‌, மூன்‌ 
வளைவு 
--மறிக்குமுன்‌ 
--உணவுக்குழுன்‌ (௨.ழு) 
_-முன்பேற்று 
-பேற்றுமுன்‌ இரத்தஞ்‌ 
சிந்தல்‌ 
முன்னே 
--முன்னுச்சிக்குழி 


_முன்கொம்பு 
-முன்முதற்கால்‌ 


_முன்வோர்‌ 

--முன்செல் 

முன்னே $&ழ்‌ 
முன்னோக்கிய 
__முன்னேமையிய 
முன்பின்‌ 
_-முன்னேமேலே 
_முன்சாய்வு 
-புழமுப்பகை 
-ஆந்திராசிரத்தம்‌ 
_.தரிமயம்‌, கரிம நோய்‌ 
-மாற்றுவினைப்பகை 
-வளர்ப்புப்பகை 
_.சோகையெதிர்‌ 
__இலயப்பிழையெதிர்ப்பி 
_-பேக்ட்மீரியப்பகை 
--உயிர்ப்பகைமை 
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11010 
அிபர்ற்டய 
அறா 
அர்ர்சோ00 
கமர்்0ரகளயிவார்‌ 
பா(100ரரயி9யார்‌ 
கர்ற 
அறா 5வார்‌ 
அர்ர்வ்ர்ஹ்ட்‌1௦ 
ப) 2109 
அமர்ர்ம்ட்‌6 
அபின்‌ 
அறளை 
அறய்ர்றர்‌[ஜ(10 
ச: 112012 
அருர்ரிரரா ஜலி, 

அராரர்றார:௦0171௦ 
அரரிர்ப்ப்டர்தாபர்ா௦ 
அறாத 


அறர்ர்தனர்‌௦ இராம௦ர்யா6 


ப பப்ப்ப14 


ில்யீம் 


அறபிர் கரா ரமாற்ட தர்‌ 
அறரிருறளர்ளடிர௨ 


அறுபிர்றரீ 0176 


கப பபப 


அரப்ர்வார011௦ 
அரறயிரிரரரறம் 005742 
இனாம்‌ 
அறாவிலில! 
அர(மோ1௦121001162 


அறுபரிரல்ர்வி 
அறுர்ர்பாயிர்௦ர1௦ 
அமர்்விய்மார்‌ 
பு 00 


அரர்்ற011௦ 7/௧௦௦40௦ 


புய பிப 


அ௱ர்ர்றரயார(1௦ 
அரர்ர்றரா௦!்‌1௦ 
அறுஹ்ர2 
இறரர்லரிம்‌(1௦ 
அறண் விய: 
இறர்ப்ரி வராலர்‌10 
தீறுப்$00னற்வர்‌[௦ 
அனுர ஞ்ார 
க பர்ட்ட 1 


கறநற 


 -உயிர்ப்பகை (மருத்து) 


- எதிர்ப்பொருள்‌ 
- விசித்திரம்‌ 
--புற்றுப்பகை 
--உறைவெதிர்ப்பி ' 
--வலிப்படக்கி 
--ஏதுர்‌-டி 
-ஏக்கப்பகை 
--நீரிழிவடக்கி 
-நீர்ப்பெருக்கடக்கி 
--தச்சுழுறி 
--வாந்திய டக்கி 
என்சைம்‌ எதிர்ப்பி 
_.முயலகனடக்கி 
-காய்ச்சலடக்கி 
--பூசணப்பகை 


--இத்தமின்‌ தடை 
_-எதிர்ச்செனி 
-எதிர்ச்செனிக்‌ 
கட்டமைப்பு 
-சமோஃ.பீலிய எதிர்ப்பு 
குளோபுலின்‌ 
_இரத்‌.தச்சிந்தெதிர்ப்பு 
-பேரழுத்தந்தணிப்பி 
-அஆக்கிரமிப்பெதிர்‌ 
_அழற்பகை 
-குட்டப்பகை 
-வடிநீர்ச்செல்‌ எதிர்ச்‌ 
சீரம்‌ 
மலேரியா ஓழிப்பு 
_வளர்சிதை-மாறுனப்‌ 
பகை 
--நுண்ணுயிர்ப்பகை 
-..இழைக்கூறுபா ட்டுப்பகை 
--அக்சியேற்றிப்பகை 
_-முறையடக்கி, 
எதிரலைவியக்கம்‌ 
-போலியோத்தடை 
வாக்சின்‌ 
_-பரோத்ராம்பின்‌ தடை 
_-நமைத்தலடக்கி 
_..சரமடக்கி 
--இரேபித்தடை 
_ரிக்கட்‌ கடை 
_.பின்பாய்வெதிர்ப்பு 
வாதமடக்கி 
_-இசுகர்வித் தடை 
--சுரப்புத்‌ தடை 
--சீழ்தி தடை 


அமக (00 


அறர்்காறாம 
அளி ஊம001௦ 
இரர்ர்ள்ளரிர்ரு 


கறினநம்மிர(ம௦ 
கிண்ட 
ஒளேராய 


அிமயிம்ராராம்மா 
அர ராற்0 
அ்ம்ரார்ம்‌ 
அறர160300 இளா 
அப்ப 
அறர்ர்ச்பற் ன மம்0ர8 
210 டபடு 
ஆர்வ 
அண்ண்வி 

உ ப(1111। 
அரச௦ர்மாரு 
அல்மா 
அபாரம்மேரு 
அறராமரா 
11121) 

றட 


அமமா 


அரபி வர னோடு 


ர்க 
&௦0ரர்1ு ஒருயட 


--சீழ்ப்புத்தடை, ழ்ப்புத்‌ 
தடையி, ஈழ்ப்பெதிர்ப்பி 

ஏஇர்ச்சீரம்‌ 

-இதிவகற்றி 

எமலட்டுத்தடை, மலடு 
நீக்கி 

--சிஃபிலிசு ஒழிப்பு 


--டட்டனஸ்‌ எதிர்ச்சரம்‌ 


--திராம்பின்‌ தடை 
-ப்டிமஉறைவெதிர்ப்பு 
--தைராய்டு எதிர்ப்பு 
தச்செதிர்ப்புச்‌ சரம்‌ 
-நச்செதிர்ப்பி 
--துபர்க்குள ஒழிப்பு 
-இருமலடக்கி 
-விடமெதிர்ப்பி 
--வைரசெதிர்ப்பி 
--உயிர்ச்சத்தெதிர்ப்பி 
--இரைமுழை எடுப்பு 
-புரை-வாய்‌ 
-முழைவாயமைப்பு 
முழை 
-திறுதீர்க்கட்டு 
-- எருவாய்‌, கழிவாய்‌ 
அபானம்‌ 
அகுலக்கம்‌ 
கலக்க தரம்பியம்‌ 
-- அயோர்ட்டா 
-அவயோர்ட்டிசத வளை, 
அயோர்ட்டிக குறுக்கம்‌ 


&௦யி(45 -அயோர்ட்டாவழல்‌ 

&0ார்டஜூஹாு -அயேர்ர்ட்டா வரைபடம்‌ 

&௦ர௦ஜஹார்பா  அயோர்டா வரைவியல்‌ 

அருவுரு -உணர்ச்சியின்மை 

கறர்கர்‌ 205 -அலைவின்மை 

சபரி உச்சி, உச்சிமுனை, 
உச்சிக்‌ கோணம்‌ 

&றலம்வர்‌ அஉச்சித்தட்டு 

ஆறர்மத/க -விழுங்கின்மை 

கறறக --லென்சின்‌மை 

ஆறர்டப2௦ லென்சிலி 

இறங்க --பேச்சின்மை 

கறங்மர்‌க --கு.ரலின்மை 

அற்ாரர்்க௦ -பாலுணர்ஒக்கி 

அறப்ர12௦ கொப்புளங்கள்‌ 

அிறுப்ரிப்மாடி இ(௦ாம்ப்ர்ட --கொப்புள வரய ழல்‌ 

4171060(01ப3ு --உச்சியெடுப்பு 

சிறுர்௦0]5915 --உச்சிச்சுருக்கம்‌ 

கறிக்கு --வளப்பமின்மை 


நபவி கக அ வக்‌ பல ன்டயைல்‌ 
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&ற12916 
றற 
சி0ரார்ச 
ஆற0012 
மாலா 


4000 0ய067115 
4ற0ற[லரு 

றற ளர்‌062ர்0ாமு 
றற 
அறறய015 


றற ளாம்‌- 


ரீாய13 
ஆறறவிர்‌6 
ஆறா 0 தய 


கரும காரர்‌ 


ஆரம ந]9011212 
ஆராய, கரத 
ஆடு ]861102௦ 


அப ்டர்‌௪ 


-வளப்பமில்‌ 
௭ மேச்சின்மை 
--வேறுவியர்ப்பு 
-பாகுமின்மை 
--தசைச்சவ்வு, தசைத்‌ 
காள்‌ 
-குசைச்சவ்வழல்‌ 
நினைவிழப்பு வீழ்ச்‌ 
கு டல்வாலெடுப்பு 
குடல்வால்‌ 
௭-குடல்வாலழல்‌ 
புமுவடிவ குடல்வால்‌ 


--(உணவுத்‌்)தேட்டம்‌ 
-சுரம்செனியாதது 
நறுமண நீர்கள்‌ 
-வாலைவடி தீர்‌ 
நீர்‌ 


மருந்து நீர்கள்‌ 


௩01ய00௦4 நீர்‌ நாளம்‌ 
&000015 நீர்‌, அப்பு 
ஆரோ நாரா அப்பு நீர்மம்‌ 
அலர 020511 சிலந்தி விரல்‌ 
இரல்ய௦ரம்‌ -மென்வலைய(ம்‌) 
கர்மம்‌ ரள --மென்வலைதுறை 
அற்ற அழற 
&ா௦ரர்சவ410ு -தஇளைவிரிவு, இ ளை 
விரிதல்‌ ்‌ 
ஆற ௫0 --ஆர்பார்‌ வைரசு 
க்‌ வளைவு 
அமர்‌ --வில்வளை 
௦5 களரி -முதுவில்‌ 
கை நிலவ -வரம்புப்‌ பின்பரப்பு 
&ா௪01௨ கசம்‌ 
கரர்ட்0ரிவார்ற0க் ரிபோஃபிளேவினின்ஸை 
தபிிர்பபரா0ாற வா12 -.எண்வெறி | 
காமி சீவம்ராடவிழிப்பிப்பு இயக்காறு 
க்ராவர்ராஷ --உரோ மமெழுப்பி, 
நியா உரோமந்தூக்கி 
கற்றவர்‌. -ஆண்மை மூலச்செல் 
புற்று 
கரடு ரிளாம்க -இலயமின்மை 
அரர்வீக0 செயல்‌ குற்றம்‌, செய்‌ 
குற்றம்‌, கைப்பி௪கு 
அபார வ்ஹ்க -தமனிவலி 
அரர்னச0ர்0ரர தமனி எடுப்பு 
அரர்ஏர் ராவ தமனி வரைபடம்‌ 
கரர்ரார்ரதாகறறு -தமனிவரைவியல்‌ 
அரர்ளர்‌01௦ --நுண்கமனி 


ரர்ரர்றக்பரு 


அரண்டு 
கரர்னர்ா1கரர 
ஆரர்னர்ா்மறற்ரு 
அம்ர்னார்‌0 6009௭6 
கர்ளர்‌௦-ஃ்ன0616 
டுைசவர10ய 
அரர்ரேர்0ம்0றாு 
கர்ன/0ர0ட 
இரர்ளார்/ப6 
கரர்னரை 
க்ர்ரை மான 
கரரமவிதர்க, 
த தம்மாம்‌ 
கரர்ர்மயர்ாடு 
அரர்யர்ர15 
கரர்பா0யிஷர்& 
ச பிபப்ப2 
ஆரர்றா௦ர்க 
கரய்பா0ரொம்0600ற37 
அா்ா௦ஜாலாம 
காப ரஜாஹர்பு 
அரகோ௦்0ஜா 
ர பப்பம்பபி 
கர்௦ற12134 
கார்ய 05000௦ 
காா05000]37 
இரர்ர்பா0595 


அரர்ர்றர்னாடரு' 


-தமனிநதோய்‌ 

தமனி அமைப்பு 
--தமனி இணைத்தைப்பு 
தமனித்தடிப்பு 
_தமனித்‌ தடிப்புக்கேடு 


--தமனித்‌ திறப்பு 
_-தமனிச்‌ சிரையிய 
--தமனியழல்‌ 
--தமனி 

--தமனி இடுக்கி 
மூட்டு வலி 


_மூட்டெடுப்பு 
-மூட்டழல்‌ 
-மூட்டுடைப்பு 
மூட்டு இறுக்கம்‌ 
--சரி மூட்டு 
_-மூட்டுள்காணடல்‌ 
--மூட்டுவரை படம்‌ 
மூட்டு வரைவியல்‌ 
மூட்டியல்‌ 
மூட்டு நோய்‌ 
மூட்டு அமைப்பு 
_மூட்டுள்காட்டி 
மூட்டுள்‌ காண்டல்‌ 
மூட்டு தோய்‌ 
மூட்டுத்‌ திறப்பு 


க்க நமை --ஆர்த்தஸ்‌ விளைவு 
கார்றிகா கோயி --மூட்டுக்‌ குறுத்து 


அரர்ர்மிலா மூட்டு மூனை 
நமர்ரரெபர்ரர 
தீரர்யிலா இயாரக௦௨  --மூட்டுப்‌ பரப்பு 
அரரர்மே்கர்்0ா --இசைவு 
அரப்ற்ச்கர --செயற்கை 
காரர்ப்மெ செயற்கையாக 
1றடிளாம்ற 21100 விந்தூட்டல்‌ 
கார்பிவவி ஷம்வர்- செய்‌ மூச்சு 
அரருர்ளுரர்ம்‌ _- கோம்பையன்ன 
கஸ்டர்டு --அசுபத்தாசியம்‌ 
518918 _-அசுகாரியாசியம்‌ 
ஆலொர்0்‌0௦ _.அசுகாரிசு கொல்லி 
திகனர்த மேய --ஏறுகோலன்‌ 


தீதோ 1ம்‌ ௦8 --என்லிவை ளவின்‌ 


11௦ 1௦00 ௦1௭6 ஏறுறுப்பு 
50 த ஏறு தொட்டிவரைவியல்‌ 
நர வத தடு 


_இஒர்௦ரிர9 71006 


திஒரி01ி5 71ம்ய்‌௦ 


அடில்‌ 


_..அஷாஃப்‌ கணு 
_-அ௮ஷாஃப்‌ நுண்கணு 
_. மகோதரம்‌ 


கலைச்சொல்‌ அகராதி 
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குறம்‌ 


கர்வ நரியா 


-சழ்த்த விர்ப்பு 


இஹ (௦ நரிளர்ஜ்ர -சீழ்க்கா உறையழல்‌ 
&60ற(ர௦ 1201௦ --சீழ்‌ தவிர்த்திறன்முறை 


,&5ரய181 
*ா௦ம்ம01/00 


40௦04 
உ 1294110020 
காப்‌ 
இறர்ரு3ப18 
இருறற்றாப்க 1ரர்ச்க 
இடற்ருர்க 
1460121071 
இறர்ருப்க நிவிர்ர்க 
றம்£கர்ர்ற 
ஆதறர்ரகர்0ா 
4553 
469069110ார்‌ 
கப 001 
4990018110 
க்கர்ளார்ஜு0515 
டர்பன்‌ 
அரனார்‌ 
ககர1ற0ற5ர்‌8 


க்ரமம்‌ 


இகர்ஜாரா 
கரவ] 7886 
கர்ப தனர்‌ 
&ரா0வர்0ா02 
ஆறா மாரு 
கஸுாயறர்மோ2ார௦ 
கர்லாக01ர௦ 
ர்ி௦0ர2515 
ஆர்க்க 
இர்மேய்க, ர்மடு! 
கர்ப்‌ (சர்‌ 
00 
தந்த 15 
ஆர்ப்னராம 
கி ன060ா05/5 
ஆர்ர்டர்0516. 
கரிமச்‌ 1௦௦ 
இற்ளோர்‌்‌ ௦0 
இர்ரார்சர்ர்மா 
ஆர்ம்‌ 

ஆர்றடு 

கிர்ஞ/2 


-பால்சாரா 
பெருக்கம்‌ 


இனப்‌ 


பார்வை 
_-அசுபா்ஜிலசியம்‌ 

-- விந்துயிரியின்மை 
மூச்சடைப்பு 
--நீலம்பூரித்த மூச்சடைப்‌ 
புனிற்று மூச்சடைப்பு 


வெளிர்‌ மூச்சடைப்பு 
உறிஞ்சல்‌ 
உறிஞ்சி 
கணிப்பு 
-கணிப்பிடல்‌ 
-தன்மயமாதல்‌ 
--இணைவு 
--தஇடஉணர்வின்மை 
பலவீனம்‌ 
--ஓல்லிய 
பார்வைப்‌ பலவீனம்‌ 
ஆத்துமா, ஈளை, 
ஆஸ்த்துமா 
-புள்ளிதோன்றாமை 
--தாரைக்கதிர்‌ 
துவர்ப்பு 
_தாரைச்செல்புத்து 
-சீர்மையின்மை 
--அறிகுறியில்‌(லா) 
அசாத்தமூட்டி 
ஒடுக்கு, ஒடுங்கல்‌ 
_-மூதாதையம்‌ 
-தள்ளாடல்‌ 
--தள்ளாடுநடை 
ஒடுக்கம்‌” 
_-கூழ்மை செனிப்பு 
--கூழ்மைக்கறடு 
--கூழ்மைத்‌ தடிப்பு 
கோணங்கி 
-பாதப்படை 
--அணு உலை 
_-நுண்திவலையாக்கம்‌ 
தளர்‌ 
_முன்கீண்டிலம்‌ 
.துலையற்றமை 


ந்ர்லி ரிற்மிகை --ஏட்ரியக்‌ குறு நடுக்கம்‌ 


க்ர்ற்வி ரரியா்ர்ள 


_-ஏட்ரியப்‌ பதற்றம்‌ 


_இந்ப்ம்‌ இறக 0௦௦ 


இற்பிவி ஒறர்வி 0ல்‌ --ஏட்ரிய இடைச்சுவர்‌ 


ண்ரர்றாா 
கர்0றடு 
கிர்ர்ராரதா1்0ற 
கர்பிர்றர்‌௦ 
&601004௦0௬ 
ஆர்ஏறர்0 
ஆன்ற 
நிறளாாா௦யப்க 
2 பபப ப 
கயர்ர்௦ஜ௮றாடு 
அரமீ்010ஜு 
அயர்ன்‌ 
அபர 
அரய்ர்றார கமப்ளு 
ஆரர்ர்(டரு 7101௦ 
ஆறஜுரரர்௦ம்‌ 
ிபிஏர்ஊார்ற௦ 10 
பப்ப ப. 
1்‌.லம்‌ 
அராலி 
க்மாவி 
இரா500ற0௨௦ 
ஆராடிர1ர2110௩ 
அறிம 
படட 
அறர்டஹ(ற௦்ர 
அயம்ரவா்தற 
ஆபர்00ி2௦ 
ப்ப 01 
ச 10100 
அரர்பதாவீர்‌ 
கறம்0ராட0(ஜறரு 
&யர்மர்றரமா௦ 
15629௦ 
சிபம்்றயயா? 
ந ௨01100 


ப பபப்பிவ்‌ 
இஙம்ம்பாமராார்சகர10ா 
கராற்௦்றமி௦0ரம்0ா 
1040100101 ௧1100 
த்றுர௦075 
அமர்0ர01ம்‌௦ 

720 ரர்‌ 
2 பப்பட்‌ 
க்யர்மறவு 
கறர்‌06001௦ 
&100502௭௦51101 
அமுர்௦(ரர580700 


பிழை 
-.ஏட்ரியம்‌ 
தேய்வு 
குறைப்பு, தணிப்பு 
-உளதோக்கு 
--மச்சுத்திறப்பு 
-வகையிலி 
--வகையிலி வளியியம்‌ 


கேட்டல்‌ வரைபடம்‌ 
கேட்டல்‌ வரைவியல்‌ 


_.-கேட்டலியல்‌ 
கேட்டல்‌ மானி 
கேட்டல்‌ 


கேள்விக்‌ கூர்மை 
கேட்டல்‌ நரம்பு 
ஏற்றிய இஸ்ட்டமின்‌ 
சோதனை 
ஏற்றப்பட்ட முனை 
யுறுப்பு வழி 
-சூசனை 
செவி 
-செவிகாட்டி 
-கூர்த்துக்‌ கேட்டல்‌ 
--குன்மையம்‌ 
-குன்மைய 
--தன்‌ எதிர்ப்பொருள்‌ 
தன்‌. எதிர்ச்செனி 
-அழுத்தக்கொப்பரை 
-தன்சீரணம்‌ 
--தன்காமியம்‌ 
-தன்னொட்டு 
-தன்னிரத்தச்‌ சிகிச்சை 
தன்‌ தடுப்பாற்றுநோய்‌ 


தன்‌. தடுப்பாற்றிணக்கம்‌ 


-குன்குடுப்பாற்றல்‌ 

தன்‌ தடுப்பாற்றுவித்தல்‌ 

--தன்தொற்று 

-தன்போதை 

--தின்முறிவு 

தன்னாட்சி நரம்பு 
மண்டலம்‌ 

-தன்னமைப்பு 

-சடலாய்வு 

-தன்மெய்யம்‌ 


்‌ -தன்சூசிப்பு 


-தன்மாற்றுவிரவித்தல்‌ 


பரனை வை வைய வ வைகை வளைக்‌ 
கலைச்சொல்‌ அசராதி 


110 ௨11 ௨ம்‌ 500146 ௦ம்‌ 
றம்ரா௦றர்ம்‌௦ தான்‌ வளரி 
இமபிர்கார ]4ம56 --துணைச்செவிலி 
]ிரிர்மொர்்6 மருத்துவச்சி 

ஆருஷி --குழலின்மை 
சிறலா510ு 7 --வெறுப்பூட்டுச்‌ இச்சை 
ஆருர்ரயிளூர்‌ --வீரியமற்ற 
ஆருர்ர்சாரு௦ற0839 --உயிர்ச்சத்தின்மை 
அருமபி௨100 --பிய்த்குல்‌ 
அபி11௭ அக்குள்‌ 
அபி] அரசா... -அக்குளத்‌ தமனி 
ரப0று --அக்சான்‌ 
450000௦ நவில --அஆக்சான்‌ மறிவினை 
40 80916 --அச்சுக்கோல்‌ 
3:2008றளாமம்௨ விந்து உயிரின்மை 
&த0ர்மார்க நைட்ரச நீரிழிவு 
&௪34௨0$ --விச்சோடி 

இ 
நஹ்ரி 10ம்‌ -குூமவி அடைகாப்பி 
கவி உ ர்க --பேசிலசிரகத்தம்‌ 
நகிவா ளர்‌ ர பாக்டீரிய வயிற்றுக்‌ 

சுடுப்பு 
£2௦ய1யர்க பேசல நீரிழிவு 
நிக௦்1ய6 --பேசிலசு 
நகரலாம்‌ மிவியா௦ -பின்தேங்குத்‌ திதனிழப்பு 
£$க௦$ா உளார்‌ அ பயேக்ட்டீரிய ரத்தம்‌ 
நீகரர்ரர்க பேக்ட்டீரியா 
நகமர்சார்பார -பேக்ட்டீரியம்‌ 
நதர 1௦௦8-  -பேச்ட்டீரிய நச்சுணவு 

015/௦யய12 
$$க௦4ன701021௦81 -நுண்ணுயிரியலாய்வு 
நடக] 21101 

இலர்வா10ற1 2௦ -பேக்ட்டீரியா விழுங்கி 
ந$க0ரர்‌0512515 அபேச்ட்டீரிய அடக்கல்‌ 
நீ22980516 (கரும்புச்‌) சக்கைத்‌ 


விற்‌ பிர்‌ 
விவரம்‌ 74ரர்ார்ரர்0ற, 


தூசியம்‌ 


_ அசமசீருணவு 
_-சமசீரூட்டம்‌ 


நிவை *ளிவ்டை-சமசீர்க்‌ காற்றோட்டம்‌ 


இக12௧106 ஙு 
வியா 1ம்‌ 
இவிஹம்ரர்த 
$2810-ற08(10(15 
விலட 

நீலி ஹர்‌ 5006 
4017 


அட்டு ஆய்வு 
-திலைச்சீர்ச்‌ சோதனை 
-டமாட்டழல்‌ 
--மொட்டுமுன்தோலழல்‌ 
-டுமாட்டு 
-பந்துக்கிண்ணமூட்டு 


இியி10' மோர்ர் ஜயர 


இவர்க 

ோ01௦ ஜலம்‌ 
இவா்‌ 
521. 
நீவிரும்‌! 
நலாம்ம்ப 
*ஹம்௨2௦ 
வாரு 1. 
நில க26 
பப 2] 
நீவாரா2ர்0ா 
யப 
இலா நீர்க2௦ 
இவள 1/மொக்றத 


வ] கறங்க 


இ வ 
கோஸ்டா 

இகவ] போஜிர்க 

இகலி ஷவரை 


இஷவி 71கா00519 
ந$256 


--இதயவியக்க உடலதிர்வு 
வரை வி 
குலுக்கல்‌ 
சாம்பிராணி 
-பாலர்கூடம்‌ 
_.அடல்‌ 
கட்டு 
கப்பைக்கால்‌ 
--விளாவுதல்‌ 
அ பேரியஉண்டி 
அழுத்த உணர்வி 
--அழுத்தத்தாக்கு 
_பீப்பாய்க்கட்டு 
--ஓதுக்குச்‌ செவிலியம்‌, 
தடைச்‌ செவிலியம்‌ 
-- அடிப்படை 
உணர்வகற்றல்‌ 
--அடிச்செல்‌ புற்று, 
குளச்செல்‌ புற்று 
--தள முடிச்சுக்கள்‌ 
-அழிப்படை ஆக்கச்‌ 
சிதைவு 
முன்னோடி மயக்கம்‌ 
தளம்‌ 


தல நரனமாக: தளச்சவ்வு 


8564௦ 1) விர்‌-டகா6 


இவிஐு கார்றரு 


-- அடிப்படை நல்வாழ்வுப்‌ 
பராமரிப்பு 
-தளத்தியத்‌ தமனி 


விலா நரன -தளச்சவ்வு 

*$890றர்பி! -தளமேற்பி 

நி850றம்யி15 _-தளமேற்பியம்‌ 

நிஷர்ரெ கூறு 

இம்‌ நீக்‌ -ஓற்றுக்குளியல்‌ 
ப மப -மலத்தட்டு 

நி6ர$06 _-தஇடைப்புண்‌ 

$ன்தார்னா நடத்தை 

இன்லார்0யப்ளை _-நடத்தையம்‌ 

நனம்ஜு --தீதிலி 

உண 1 எர்ண்்ரிசஎ- -மூன்றாம்தாள்‌ இதிலிக்‌ 

காய்ச்சல்‌ 

நளர்‌-ளர்‌ பெரிபெரி 

ஷப வாரு - விலங்குப்புணர்வு 

நீள _முனைச்சாய்வு 
இனரிம்ளா ள்‌ திகைப்பு 

இர்பவி[யாகா --இருசெல்‌ 

இர்ோ5 --இருதலைப்பி 
812000௧76 _-இருகவிழ்‌, ஈரிணைகவிழ்‌ 
(120024 -இருகுவி, ஈரிணைகுவி 
110001087௦ -இருகொம்பு 

1ம்‌ _-இருகதுப்பு 


ல்க பல்‌ அல ட ட ப்பட த 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


11] 


1 (121 

நர்சிம்‌ 

14002] 
இர்சிமான(/0ர 
நிபிகலி 

11: 122/1 இவப பப 214 
இய 

இர/௨ (ஹேவிர்மர்ர 
இரிய 

இய௦ நிர்தாளர்‌ 
இச்சா? இலக 
நம்வம 
நயிர்வார 00014௦ 
இிய்ர்கார பகம்‌ 
11111 

ர 1132111211 
யப்ப 
இவர 01 
இரிற்கம்‌6 
யில்லா 
இளா 
இறா! 
இறவு ப்ள 
நிராக! 


. இருங்கோ 


நரம 
நிய்ரராயிவா எர 
இிய்ராம்சசேகா 
10 
பப 
(010 2122/ 
கருய்வியட்டி 
101௦1௦] 
11௨1019510 
இர்ட1௦தர்௦வி 8706 
இர010 214 
இர்0றவ) 
இராங்பு1மமா 
இ்கங்ளா6 
1$40$8102 ர்ச2ரர்0ற 
10211 6575 
இசி 2110 
இறகயி்ள்லி 
இழ்றகா005 
முக 
இல 1௦௧௦ 
இரவ நிர்‌ 
[112411] 
இர 1 1ர்6 
று.ு. ந.) 


நடிரற 45 ர.4. 4: 8] 


அ பைடெட்டு 
--கவைத்த, பிளந்த 
--இருகுவிய 
-கவைது்தல்‌ 
இருபக்க 
இருபக்க சீர்மை 
பித்தம்‌ 

பித்த நுண்கால்‌ 
--பித்தநாளம்‌ 
பித்த வண்ணம்‌ 
பித்த 
--பித்தக்கல்‌ 
பித்த இசிவு 
--பித்தப்பாதை 
-அராரசச மனப்பான்மை 


_-பைலிரூபின்‌ 
--பைலிவர்டின்‌ 
--இருவளைவு 
--இருநுண்வளைவு 
பித்த நீரிழிவு 
--இருகை 
இரண்டாகப்‌ பிளத்தல்‌ 
--இருசெவி 
--இருகண்‌ 
_.ஈரண்ட 
--ஈரண்ட இரட்டை 
--இருதூக்னஸிய 
உயிர்‌ வேதியியல்‌ 
உயிரிய 
--உயிரியப்பயனுக்‌ 
கரகுமை 
--உயிரியச்‌ செலுத்தல்‌ 


உயிரிய மதிப்பு 
உயிரியல்‌ 
-துணித்தாய்வு 
-..உயிரிலயம்‌ 
உயிர்க்கோளம்‌ 
உயிரிய இட்டமிடல்‌ 
.-உயிரிணைவாக்கம்‌ 
--உயிதியமாற்றம்‌ 
--இருபக்கவிடை 
--இருபேற்று 
--இருமுனை 
_-இருமுனைவழி 
பிறப்பு விகிதம்‌ 
_-இருபாலிய 

_ நாளுக்கு இரண்டு வேளை 


(0 


இ0மமர்‌ 

இ14௦4”$ ற 
இர்ர்ள5 

இரவி 
இரளாயாட் 020 
இதே நர்‌ 
இக 00 


இரகணோக்ள ரள 


1:11:12 

இரஹரிடர்‌ 

இஷ! வே 
இல்ம்‌ மெல 


(22:91) இப்‌ (120 


நில 

இ!2௦0102 
இ[உற்௨ா05ற 3 
பப்ப 
11129 
இம்ட்னம்பத மபயர்‌ 
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பிச்சுவரி 


-பைட்டோட்‌ புள்ளிகள்‌ 


- கைப்புக்கள்‌. 


--இருவால்வு 

பேரம்‌ திரை 
கிறுமுள்‌, முட்கறடு 
--இருளல்‌ 
--கிறுநீர்க்காய்ச்சல்‌ 
தீர்ப்பை 

வண்‌) கம்பளம்‌ 

அ முன்செல்‌ 

--வெளிர்த்த வலைத்துணி 
--வெளிர்க்கும்‌ பொடி 
--நீர்க்கொப்புளம்‌ 
-குருதியோட்டம்‌ 
--இமை இசைவு 
குருட்டுப்புள்ளி 
-- கொப்புளம்‌ 
-கொப்புளிக்கும்‌ 
- குருதி 


நீர்மம்‌ 


1௦௦0-1௨ நவாரள --குருது-மூளைகத்தடை 


1௦௦0ம்‌ ந$வாம 
௦ம்‌ (ஷே - 
௦௦ம்‌ (மெ்ப்றத 
௦௦ம்‌ யே 


4௦௦0ம்‌ 1099602678 
1000 சே 


சி/௦௦ம்‌ மெ 


(1088 ]89ர0ம்‌த 


1௦௦05 நடிலிக்‌ 
| பயி பப 


(ப யப! 
1000 றய 


81000 52௨ 


10௦0 1 கிம்‌ 


1௦௦0 345௮ 
$10 ஈய [91] 
யர்‌ 1100% 
நீ௦ஸு 


௦0 கோர்டு 
௦ஞ்நீ010 
இர்‌ 10206 


--இறரத்கு வங்கி 
--இரத்த வார்ப்பு 
--இரத்த உறைவு, 
குருதிஉறைவு 
-குருதிப்பண்ணையம்‌, 
இரத்தப்‌ பண்ணையம்‌ 
இரத்தச்‌ செற்கேடு 
--குருதிக்குழு, இரத்தக்‌ 
குழு 
--இரத்தக்குழுப்பொருத்த 
குறுக்குச்‌ சோதனை 
--இரத்தமில்லாக்களம்‌ 
-குருதியமுத்தம்‌, இரத்த 
அழுத்தம்‌ 
குருதிச்சீரம்‌, இரத்தச்‌ 
சீரம்‌ 
--இரத்த வலசு, இரத்தப்‌ 
புரை 
-குருஇச்‌ சர்க்கரை, 
இரத்தச்‌ சர்க்கரை 
_மாற்றிரத்தம்‌ விரவித்தல்‌ 
இரத்தக்‌ குழல்‌ 
ஊதிய எண்ணெய்‌ 
.-மமொாக்கைக்‌ கொக்கு 


உடம்பு, மெய்‌, உடலி, 
பொருள்‌, மெய்யம்‌ 
-உடற்பொந்து 


--உடம்பு மடிப்பு 
--மெய்யுர௬, உடற்பிம்பம்‌ 


எண்களை ுப்யபி வன்‌ வவ வ க கைக கக 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 
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நீ௦ஸ்‌்‌ %,0096 


௦0 நரள்லாம்‌க 


௦0 றக 
£ங்‌ி 
நிளிம்த 


இரிய 
இள (வி 


06 நிரிஹா0 
10 ர 111 
இரரு ஒரர்ரா 
00902 
ராரா 
நீராம்‌ 


310088 இரநத 


-லைப்பேன்‌ 
-உடலியக்காறு 
- உடல்வாகு 
கழலை 
--வேகவைத்தல்‌, 
கொதிப்பித்தல்‌ 
கவளம்‌ 
--என்பொட்டு, 


பொட்டு 


எலும்‌ 


-- எலும்புச்‌ சோறு 
--என்புச்சிக்கல்‌ வழி 
எலும்பு மண்டலம்‌ 
--தூரக்கி, தூக்கு 
--கூடலிரைச்சல்‌ 


-வறம்பு, எல்லை 


௦0-10 1 நாவு --வரம்புக்கோட்டுத்‌ 


இராம்‌ 


இரா௨-0]6 ந ஜர்ரர்ப௦ 


௦06 நாள 
பபப! 
001276 
ரத்தா 
நீணர்த யி 
நளி 

மா 1004 
இம்ம 

இளா 


£$0316”5 .&ற௨௦4106(1௦ 


நர உள்ம்ற6 


நரகள்ப்பாம 
1221911111] 
நடவரிம்வ கார்னை 
இரக்கி நரக 
நாரகரரகாய்க 
இரக மார 
ந$ கபித்த 
ரஹம! 
நாஹரெ்சம்‌ சேர்‌ 
நார்‌ 

வர்‌ கோள 


2௦௦1 

இரக 
இரர்ஜிர்ற05 
இா௦கம $$கோம்ச2௦ 
12: இஃ பப! 
£$ர020 ற 00ம்‌ 
அரர்ரிர்0(ர௦ 
$ஈ00825 தாக 


தொழுநோய்‌ 
அலுப்பு 
--குடைதுளைக்‌ கழிவறை 
பாட்டில்‌ தூக்கு 
-பாடுலைனியம்‌ 
-விரிகோல்‌ 
--உருளைவில்லைகள்‌ 
--எழும்புநாடி 
குடல்‌ 
-இருகொளச்சு முடி 
--ஆவின்‌ 
-கப்பைக்கால்‌ 
பாயில்‌ உணர்வகற்றிப்‌ 
பொறி 
புயம்‌ 
புய 
-மேபுயத்தமனி 
--புயவலை 
-.சணங்கிதயம்‌ 
-மூளைக்கண்டு 
வதக்கல்‌ 
--செவுளிய 
--செவுளியப்பந்து 
முலை, நகல்‌ 
முலைப்புற்று, 
நகிலுறிஞ்சி 
புட்டம்‌ 
ழுன்னுச்சி 
ஒளிர்வு 
-அகலக்கட்டு 
அ அசலநாண்‌ 
-பலபிணி ஒழிக்கும்‌ 
உயிர்‌எ திரி 
புரோக்கா பரப்பு 


இர௦யி1மத 

$$ம011112 --தழல்வாட்டல்‌ 

இர0ரம்‌]0515 _நாற்றச்சுவேதனம்‌ 1 

£$ர0ாயர்ள --புரோமியம்‌ 

01 0114௦042815 -பிராங்க ஊதல்‌ 

ர௦ெரர்ம்‌01௦ நுண்‌ பிராங்கசு 

நா0ர்ம்‌01ர்45 நுண்‌ பிராங்கவழல்‌ 

[ப பெபப்டத _-பிராங்கவழல்‌ 

£இர0010க0ேனம்‌ (15 _.பிராங்கசோளவழல்‌ 

310010 011௨10 _-பிராங்கவிரிப்பி 

நாற்‌ 0தனம்‌ _..பிராங்கச்செனிம 

$$ா00010100:20919 _-பிராங்கப்பூசணியம்‌ 

இா௦ 10ம்‌ _-பிராங்கக்குரல்‌ 

நாவ்‌௦-ிலாவி  -பிராங்க-புளூர குழல்வழி 

நி9ரய்க 

$:0ரன்றஊாமார்‌& --பிராங்க வளியியம்‌ 

$:0௦ய0௦-றயியவமு --பிராங்க புப்புச 

நா ்0- _பிராங்க புப்புசத்துண்டு 

யவ றான 

இர ரார்டீக _-பிராங்கஓழுக்கு 

$ா0ற.0௦50006 --பிராங்கஉட்கா ட்டி 

(யி மப --பிராங்கஇசிவு 

றன்ன --மூச்சுமானி 

$$ா0௱01105120515 --பிராங்க குறுக்கம்‌ 

இாம-வங்வ  --பிராங்க திரகிய 

யப _பிராங்கம்‌ 

இர௦ய11 மாங்கிச தீர்‌ 

நஇரமம்‌56 நசுக்கு, 
கரிரத்தக்கட்டு 

ரய ஓசை. 

ந$ரயடம்‌ தூரிகை 

நயா தூரிகை வரம்பு 

இஸ்‌ அரையாப்பு 


ஸ்ம 1௨22 
$ய0081 

$ய0021 கோர 
இயன்‌ 

நின கர்மா 
நயன இரிய. 
இயர்டி மேக்‌ 
ய்‌ 

1110:1 

இயிற்கா மோழ்ய ௦12 
இயிற்லா நிதாக]19615 
இயம இறக்றவ! 
யிட பாலிால! 
இயர்றாம்ச 

யி! 

இமாம்‌! ௦ 106 
இராம்ம 

(11) 


கலைச்சொல்‌ அகராதி 


_அரையாப்புப்‌ பிளேக்கு 
--வாய்‌ 
_--சன்னப்பொந்து 
தாங்கி 

__ தாங்குவினை 
__தாங்கற்‌ கரைசல்‌ 
_பழுப்புப்படலம்‌ 
_-முகுளம்‌,குண்டு, பூடு 
கோள, முகுள 
_-கோளக்கண்சவ்வு 
_.முகருளவாதம்‌ 
_முகுளமுள்ளிய 
--பல்புயுரித்திர 
-டுபரும்பசி 
_-பெருங்கொப்புளம்‌ 
-ஹீஸ்ஸின்‌ கற்றை 
--பெருவிரல்முண்டு 
தீப்புண்‌, சூட்டுப்புண்‌ 


113 


1 பயி பி 
இயா$2 


இயாகர்‌(16 
இயர்00% 
[$965110815 


(வேள்ட்‌ 
(வேர்லான 


(2௦00 1௦01081011 


(2600910ம]3 
(௨௦௦யா1 


(௮1990 197150856௦ 


(வேண்ட 
(வேட்ப 
(விமம்ம6 
(வேர்‌ நரியட076 
(லேர்றன 
(விழற 


(2201051657 
(விடி 


(விரார௦ 75 
(வீரர 
(வொரலார்யார 
(2213% 
(ஊவிர்மெம்பக 
(வெிய்ப்ர10ற 
(வேர 
(ஹ௦வ10ய58 
(௦ 
((ஹ௦ன00104] 
(ஹுூனோ௦ற10ம12 
ஹரா 06 
(2ர்‌2பி 
[அப இப்ப 
ஸேோய013 
(ஊர்ற்ற5 
ஹேலி 


தே 


மா௱.டம்டுவிழி 
-முழிப்பை, 
பசைநார்ப்பை 
முழிப்பையழல்‌ 
பிட்டம்‌ 
_-பஞ்சிழையியம்‌, 


சணலிழையியம்‌ 


ூ 


செப்பு 
பிணம்‌ 
.சீககுதவாயமைப்பு 
--.தீகவாயமைப்பு 
தகம்‌ 
-கெய்சான்நோய்‌, 
அழுத்தக்காற்றறை 
தோய்‌ 
-.கேல்கேனியம்‌ 
-தால்சிட்டோனின்‌ 
இல்‌ 
--ஆடுதசை 
கவை, கடிகை 
அளவு கவை, 
எழும்பிமுகவை 
நடைக்கவை 
காய்ப்பு 
--கல்‌ முண்டு, 
இளவினைவெலும்பு 
--பவப்பச்சோதுனை 
காலரி 
மண்டையோடு 
--இதழ்‌, குழியி 
-.நுண்கால்‌ 
_.சுண்ணமேற்றம்‌ 
--சூடு 
--பூரைத்த 
புற்று 
--புற்றுக்கொல்லும்‌ 
--புற்றுமருட்சி 
--வாயமழுகல்‌ 
வாலிய 
_..கோரப்பல்‌ 
தூம்பு 
-.கண்டூலை 
_..கொள்ளடக்கம்‌, 
கொள்ளளவு 


_.தோள்துண்டு 


ஜேேய்ச நியோ 0௨25 


0ஹூவிண்௨ ஹர்‌ --தலைக்கட்டு 


ஹேரி] வரு 
(ஹேய1ஐ௫ ரள 
(கேரர்‌(2॥௦ 
(ஹேர்பயியா 
(ஹேஸம்6 


-துத்துகி 
தந்துகி மச்சம்‌ 


.அகாப்பிட்டேட்‌ 


காப்பிட்டுலம்‌ 
கூடு, குழல்மாத்துரை 


ஹோர்‌ 3ம௦06மல1ை--உச்சி இரத்தக்கட்டி 


(வேற்று போஜ 
லேக்க 


(வேற்றா-44-03ம்06 
மாஹரார்‌ 


(ஷேற்னா016 
கோங்0ஜய 
(கோர்ப0்ம்‌ 

(2 வான்0ாக 
லோண்ராயலர்0லட 
கோர்்க 

(கோய்‌ 

(சர்க்‌ மார்‌ 
(கோர௨௦ கேட 


கார்போஹைட்ரேட்‌ 
கரி, கார்பன்‌ 
-காரார்பன்‌ டை அக்சைடு 
செல்லுவிப்பு 
பிளவை 
--புற்றுச்செனி 
அஎபுற்றனையம்‌ 
யுற்று 
--புற்றுமயம்‌ 
--இதயமுனை 
--இதமிய, இதய 
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(இய! 
நறர்ப்லீ்ோக 
பேரர்ராம்‌௦ 371115 
001105 
(பார்‌ 
இப்பப்‌ 


- மேமாரர்ம00011416 


மோரை வ 
(பேரர்மே0 ந$ ரர்றர்ரர் 


இ 1 


ோளா0$0106 

(மொர்‌௦ 

ராப்‌: வேள்‌ 
றஃ0ை 


பேயோ வே 


--கோரியான்‌ 
கோரியானிய 
புறத்தோலியப்புற்று 
-கோரியானிகசடை 
கோரிய ரெட்டினா வழல்‌ 
-கோராய்டு 
--கோராய்டழல்‌ 
--கோராய்டிய சுழலியழல்‌ 
--கோராய்டிய சரெட்டின 
--கோராய்டிய 
ரெட்டினாவழல்‌ 
--நிறமெதிர்ப்பி, 
நிறமெதிர்ப்பு 
--குரோமோசேரம்‌ 
--நீடித்த, நெடு, நீள்‌ 
நீடித்த மலச்சிக்கல்‌ 


மோர்‌ ரொறொளாா!௦---களாமருல நீரக 


றப 1(45 


நெட்டழல்‌ 


(மராம்‌ 1 லம்கரார்௨ --நீள்வெண்‌செல்லிரத்தம்‌ 
பேரர்‌ இரறறராவ/6 -சீழ்நெட்டிடைச்‌ 


செவியழல்‌ 


மோல010ஹ0 க --காலக்கிரம வயது 


போ௦௦ர்‌0ற1௦ 

16 

ஜோரி ரு 

நோயார்‌ 

(பராம6 

(சேரு % 

யேவ ]70601௨ 

போர 1௦௦ 

(112120 பேயாக 
நிறர்ரரி வர்மா 

மொயொெ 


(112-3210௦0வர0- 
தாஜா 
௦-வாஜ/ரதரர்டு 
போ இகர்ர்ரஜாகறாபு 
(106 நஜர்‌1010ஸு 
மெக்கா 
மே0்றவர்‌6 
(1101௦ ரீ ரபி 
மேயெிகா நரக 
(மெ0யபிகர்ம்டடு 
சேமொாற்க1ல16 
(ரெமொறற்விர்தர்க 
நிஷா 
ோலாரா௦்க்றற 
போனாரா 


(துடிப்பு) விரைவுவளர்‌ 
-குடற்பரல்‌ 
-குடற்பால்‌ மார்பகம்‌ 
--குடற்பால்‌ நீரிழிவு 
--அமம்‌ 
தழும்பு 
_.இழைத்தசை 
--இழைத்தசைமூண்டு 
-குறுமயிர்க்‌ கம்பப்‌ 
புறத்ததோலியம்‌ 
--நுண்மயிர்‌, குறுமயிர்‌, 
இமைமயிர்‌ 
-சினிகுமலிதய 
வரைவியல்‌ 
--சினிகுழல்வரைவியல்‌ 
--சினி-கதிர்‌ வரைவியல்‌ 
அதினிகதுரியல்‌ 
-நரடொறு 
-வட்டவட்ட(மான) 
--வில்லிசு வட்டம்‌ 
--வட்டத்தசை 
சுற்று, சுற்றோட்டம்‌ 
-சுவர்சூழ்‌ 
-சுவர்சூழ்‌ நுண்காம்பு 


சுன்னத்து 


-கருவிழிச்சூழ்‌ 


. மொற ம்ப௦1710ற 
சோய்‌ ம்ம04100 சுழற்றல்‌, சுழற்றம்‌ 
பேோமயழ110% -சுற்றுவளை 
போற்‌ வரா: சுற்றுவளை நரம்பு 
சோலாயாா21 --வாய்சூழ்‌ 
(ரோர் 0009 -சுடினம்‌ 
(105010 --சுருள்மலி 
பேண பேர்ளாக --குடுவை 
சேரி நியறாபர6 --குடுவைக்குத்து 
பே்னாடி நந  --பெருங்குடுவை 
(1241021100 -கஞ்சத்துவம்‌ 
சகவெடிர்ரறற்0௨ மூட்ட மருட்சி 
கொட -- ஆணி 
சொர்க -.காரையெலும்பு 
2௭௭1௦௦ --புலிப்பாதம்‌ 
0௦௭ நஹ இளிக்கை 
(21 நிலிகர்‌6 _.பிளப்பண்ணம்‌ 
மொகரர்னா௦ -பருவமுடிவு 
பொொடர்ச --பருவதிலவரம்‌ 
மொம்‌௦ அபுலன்மருத்துவகம்‌ 
மோம்2! --புலன்மருத்துவ 
பம்‌ _-புலனாய்வுக்கூடம்‌ 
12௦210 
(ம்‌வி நரிங்ம்ன -புலன்மருத்துவம்‌ 


போம்யி ந்னை0- --மருத்துவ வெப்பமானி 


ள்ள 
(ர்ார்த அல்குல்‌, கிளைட்டோரிஸ்‌ 
(210௨0௨ .உதஇளோவாகா 
(இப 15 _செல்வர்க்கம்‌ 


.அகோணக்கோணவலிப்பு 
--வலிப்புக்கட்டம்‌ 


இட்‌ (ணெ ப்பி ப 
(அப்‌ 111296 


மோற்டி --செல்வர்க்கமித்தல்‌ 
பிய வலிப்பு 
(1056ம்‌ நரக௦ரமா௦, --மூடியமுறிவு 


ஒற்றரற1௨ ]ரகமர்பாச 
(00560 50206 


உள்ள டங்குவெளி 


1 --உறைகட்டி. 
6 மர்ர0்‌ தூக்குக்‌ கொளச்சு 
ப்ம்ற்லம்‌ நின, ..இரள்முனைவிரல்‌ 


மஸ்ற்ம்‌ 106 
முஸ்‌ 10௦4 _வளைபா தம்‌ 
பல -ஊடுவித்தல்‌ 
00௦8௯1௧1௦0 ]/௦யயா --கூழ்ப்பித்தசாதனம்‌ 


022ய21100. கூழ்ப்பித்தல்‌, உறைவு 

(208தயி21100 --உறைவுக்காரணி 
1௮040 

(2௦8தயிரர்ர்ற ௦7 -இரத்துஉறைவு 


1000 
08 ர, - உறையும்‌ நேரம்‌ 
சிபா இப்ப ழ்‌ 
ே22யிவ16110085--கூழ்த்தல்‌ நசிவு 
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(082ஊயியாம 
(2087081100 

(08௮19௦ ளம 
(0064610700703:00515 


(200005 

(20001 

(200033 
(00110 
(20818௦ 
(061180 1200௨ 
(0842௦ மா] 
(20-02100௦ 

பப பப 
(ேரர்படி 

போர்ரத சர்ளாமற6 
(2014 960085 
ர றாக 
(2011௦ ்‌ 
(2௦114011 
(௦1111 
(1822 
(0112092 


(0112ற்பத நியப்‌56, 
(201/கற5ர16 மிய/56 


201007 ப்ர௦1 


-உறையம்‌ 
இறுக்கம்‌ 
-தப்பநடுக்கம்‌ 
_காக்சிடியாய்டுப்‌ 
பூசணநோய்‌ 
-காக்கசு 
அக க்கசுகள்‌ 
_காக்சியம்‌ 
_-.காக்ளியா 
-சீலியக 
-- சீலியகவலை 
--சீலியக அடி 
--இணைஎன்சைம்‌ 
--தெரிதல்‌ 
-மைதுனம்‌ 
-குறைமைதுனம்‌ 
தண்‌ €ீழ்க்கட்டி 
-கண்ணடுக்குக்கட்டு 
--சூலை 
--கோலையனைய 
--கோலனழல்‌ 
--கொல்லாஜன்‌ 
சரிவு, ஒடுக்கம்‌, 
சுருக்கம, ஒடுங்கல்‌ 


- -எழும்புவீழ்‌ நாடி 


மேவார்‌ யோிர்”- கழுத்துப்பட்டி 


மணிக்கட்டு ஏனை 


(01124! _.பக்கவிணை 
(னவ -பக்கவிணைச்‌ சுற்று 
ோனர்கரர்0 

வெயிலை ிஎ்யீ6 --சேர்நுண்குழல்‌ 

(111/6 நீர்த்த, நீர்ப்பு 

(2011/7ப2(476 1420௦4 நீர்ப்புதசிவு 

011௦01 --கொல்லோடியன்‌ 

போம்‌ --கொல்லாய்டு, கூழ்மம்‌ 

(0110/024 ஒயரை --கூழ்க்கரைசல்‌ 

பேி்ம்றவைஎவஊ்ரட- கூழ்மைக்கேடு 

(201101ம்‌ (204476 -கொல்லாய்டுக்‌ 
கண்டமாலை 

பேய வா்யாம நசியம்‌ 

ேர்யா அஞ்சனம்‌ 

வற்றா குறை 

(0106951001 8(4 கோல நீர்ப்பையமைப்பு 

(100 _- கோலன்‌ 

0௦1094௦114 __- கோலவாயமைப்பு 

(0100ஈ1013 _-கோலத்திறப்பு 

6000 ிம்க --திறக்குருடு 

மேரா 1௦% _நிறக்குறி எண்‌ 

லலா ௫94௦0 -நிறப்பார்வை 


ஹொர 


றர 


ேெறரளர்௦ராஜறர்ப்‌ 


(010௦௦௦ ஐஷா்மு 


ப்ப்ப்பிப்ப்ப்பு 
(௦100600106 
(0/0௦12 
யமா 


ேளயாமா 
நிறர்ம்ர்றாம 


(ப்பப! 
லோடி 
(0600 
(ாஙயளாகவி 
பப்ப 
நிரஉ010ா6 
சோர்‌ யா6 


மேம்‌ 0(01ர 


போமா 

ேரா0ு 004 

ணே 112௦ 
அர்‌ 


மோயயவி மஜ 
ேோேணராம்0்யிர்ர 


ோேயுர்சம்16 
(0செணயபப்பவ(ரத 
அரர்னார 
வேம 
ேறக0 0௦ 
மேோயழவரற்யிர்ரு 
ப்ப ப்பி 
மோடியா 


(றர (க1 4312 


வயோனியழல்‌ 

அமயோனி மூலாதாரத்‌ 
தைப்பு 

யோனியட்டு ஒளிவரைவு 

-யோனித்தைப்பு 

அ யோனியுட்காட்டி 

-சிற்றூண்‌ 

தரண்‌, கம்பம்‌, 
குத்துக்கற்றை 

-கம்பப்புறத்தோலியம்‌ 


தியம்பால்‌, சேயின்‌ பால்‌ 
மயக்கம்‌ 

--முட்கரடு 

--இயற்குடி 
--தொறுங்கிய முறிவு 


பிணைப்பு 
-பிணைப்புவெட்டு 
மிலச்சாழு 
சளி 
பொ து- 

இலியககத்‌ தமனி 
சமுதாயச்‌ சுகாதாரம்‌ 
--தொற்றுமை 
--தொற்று 
டுணைப்புகத்‌ தமனி 


எசுமுதாயம்‌, சமுதாய 
-இண்ணெலும்பு 
பொருத்தம்‌, ஒவ்வுமை 
-டிட்டல்‌ 

நிரப்பி 
--திரப்புக்காற்று 


மேவு 11௦௦0--நிரப்புணவட்டல்‌ 


(ரணம்‌ 


நிந்வ110 1] ஞர்‌ 
பே கற்பை 
ோற1212 நிரம்‌ 


மேற்‌: 

(00111 ௨00௨ 

(0011104100 
நிர 20மா௨ 


ோமழரத 415 


(01 0871100 
(00000 


திரப்பிப்‌ பொருத்துச்‌ 
சோகுனை 
--நிறைச்‌ சிதைவு 
-நிறையுணவு 
மனப்பான்மை 
அடுணக்கம்‌ 
-சிக்கலுற்ற முறிவு 
தேர்‌ உளத்திய 
அடக்கம்‌ 
சேர்மம்‌ 


மேோற௦ாயா4 ரகம, -திறந்த முறிவு 


றன நிரகள்யா6 


போரம்‌ ரன --கலப்புச்‌ சூரணம்‌ 
ணன்‌ 7100006 --சலப்பு டிஞ்சர்‌ 


இகம்‌ கைகைைகயயயானா சனை ககக கைக அவடை பபபமாட 
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வோழாற்ள்க 


(0ாரறா௨55 
(0யறா௦10 


ோேழாலல்ை 
இஜாப்௨ஐ௦ 


சோறயி௪ க்ர்ர்0ா 


மேயஐ651106 ஊர 


புரிதல்‌ 
--அடுக்குக்கட்டு 
--நெருக்கல்‌, நெருக்கம்‌, 
அழுத்குமேற்றல்‌ 
--அழுத்தக்கட்டு 


அருட்பாயச்‌ செயல்‌ 


ேோழார்வர௦ம்‌ கபம்‌ - கம்பியூட்ருதவு அச்சுவச 


17௦ற௦ஜூஹார்ம்‌ே 


இம 


((...க.?. இவைள) 


(ேக(100 

(0௦ளர் 2000 

(லோேனள்20 
(சேல்ஸ்‌ 


னோர்‌ 
லே 
(2000 0ம11 
(0ோும 
(2011001184 
ஒடுயம்றர்‌ 
மோரு 
ோளாளர்‌ 
ிர்வ்ரரி6ரர்ற 
(0101185100 
(ேேர்ன98(1001 


ஸோர்றா5௦ம்‌ 11111 


ேெர்னடர 


ப்ப பப :421124 


ட்பப்ப! 
(௦0ய0110 
(01ம்‌ ம0(196 
ோர்ம010ர 
(20க0122 அம்ப 
லோர16 
மே] 
(ஸே _ 
மோ வ 
ஆயராம்றவர்க 


மோசி 
ோரியனம்‌ 

லேச 

(2னம(க! 
மேனம்‌(வி 

ந்ட்ம்‌00216 

0012601001 
லே205117௦ 


91௦10 


வெட்டுவரைவுத்துழாவி 
(க.௮.வெ. துழாவி) 


முனைப்பு 
--செறிவு, உன்னிப்பு 
--தசெறிவுச்‌ சரிவு 


கருத்து 

--கருத்தறிப்பு, கருத்து 
கருப்பொருள்‌ 

சங்கு 
-இணைதிலையோரக்கண்‌ 


எப்முகல்‌ 
-ஊடுடுதாற்றுநீக்கம்‌ 


--வன்குலுக்கு 
குவிதல்‌, திணிதல்‌, 
இரவமாகுல்‌ 
சுண்டிய பரல்‌ 
--.ஒளிகுவிப்பி 
--திவந்தித்த மறிவினை 
-குறியுறை 
கடத்துகுல்‌ 
எகடத்துகை, கடத்துமை 
கடத்தி 
முண்டுமூட்டு 
மூண்டு 
அமழுண்டனைய 
--முண்டுப்புத்து 
அக்பர்‌ முண்டுப்புத்து 


-இலேதியம்‌ 
-இணைசேசர்‌ 
அஇணைச்செனிமம்‌ 
பிறவி 

பிறவி நீரண்டம்‌ 


கு௬இ விம்மல்‌ 
--குருதி விம்முச்‌ சூதகவலி 


000208106 மோக நியா, ளேோத0(116 
15 (21/௮: 11 ப 


௦யத%(172 கோச --குரு தி விம்மு இதயத்‌ 


நறிய மேத/2  திறணிழப்பு 

ட பகய்பிபய்‌ 
(மேம்‌281100 --கூம்பகற்றம்‌ 
(ப்பி பி --இணைப்பளவு 
ோர்யஜர6 மிள்விா- -சோடியிணைவியக்கம்‌ 
ப்பம்‌! இணைவு 
மோர்மார்ரக சண்‌ சவ்வு 
பேணதம்ப்டி.. -இரத்தத்திச 
0ற௦476 111௦ --இணைப்புத்திச 
(௦ெர்யா௦3ர71(15 கண்‌ சவ்வழல்‌ 
(0080100811085 பிரக்ஞை 


ோடிளாலாவு 1கர்ர்௦ --எடுப்புக்கழிவறை 


போடி க(116 அசம்பிரதாயச்‌ சிகிச்சை 
1௦21ம்‌ 

ட்ப -.இட்பம்‌ 

ேடிர்றகா0 மலச்டிக்கல்‌ 

லேடப்மர்ம்ட உடல்வாகு 

(0050101176 தெறிப்பு இதயச்சுற்றழல்‌ 
நிர்வா யத 

ேோேடயாற(01 சுயம்‌ 

(மோர்கல்‌ ுதாடர்பு, தொடர்‌, 


தொடு, கண்டல்‌ 
மெட்ஸ்‌ --தீண்டற்‌ சருமவழல்‌ 


மேம்உஹ/ம --.ஓட்டுவாரொட்டி 
மோேம்ஹாம்மறர்‌ களங்கம்‌ 

மோம்காம்ாக16 -களங்கப்படுத்து 
ேோர்வாம்றவ1௦0 -களங்கப்படுத்துதல்‌ 
வேோர்்டமை -புலனடக்கல்‌, (குறிப்பா ௧) 

காமமடக்கல்‌ 
ர்வு ளன -தொடர்காய்ச்சல்‌ 
லேெ்ய00ட6 -தொடர்கண்காணிப்பு 
ப பப்ப ய்ப்ப 

லோம்‌ ௨00 1100 --குருத்துடை 

லோோ௨௦201176 தருத்தடை, கருத்தடையி 
- மளோம்கம்ஸ்மிறு அசுருங்குமை 

(ேேர்‌£20111௦ சருங்குதகு 

லேக்க0்மை சுருக்கம்‌ 

லே கம்மா -நிலைச்சுருக்கம்‌ 
ஜெள்ச்ம்கேர்ே. கூடாப்பயன்‌ 
(ஊர்8]12ர்ன2] அமரறுபக்க 

வேய்‌ 6 --எதிர்க்காயம்‌ 


௦0! (மேோமறாக- ஒப்பு, 
(14௨ 12506) 
00! (பேர்‌ --கட்டுப்பாடு 


லியு) 
(ம்பு ந்சுக்கல்‌ 
(டா 20௦506 -நலமுறு 
௦03105000௪ நலமுறல்‌ 


ோொடவிகளம்‌ 1எர்௦ம்‌--நலமுறுகட்டம்‌ 


கன்வ்ப்ல அவலன வ டது 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 
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0000-2186 
(௦2௦1(101 -வாகித்தல்‌ 
(ராயர்‌ 5ம்‌ --குறுகோரக்கண்‌ 
ள்0ற மாற்றம்‌ 
ஸோரியர்சம்‌ 1ம்‌ -சுருள்நுண்குழல்‌ 
மோரியா சுருட்டை, சுருள்‌ 
மோராய்வ்ற வலிப்பு 
ோரயிீண்6 11 --வலிப்புச்சிகிச்சை 
(2201 841ஈ1/0॥ --இசைவிப்பு 
(2௦றா01ய1௧ -ஆபாசப்பேச்சு 
மோ௦ரா[ிபார்ற -மலப்பார்‌ஃபைரின்‌ 
லேயி2(10௩ புணர்ச்சி 
(20720014 கோரகாய்டு 
(ம்‌ அநரண்‌ 
(012 முளை 
ோர்யய -உட்சருமம்‌ 
ம -கண்டுக்கிழங்கு 
போ அணி 
(20116௨ கருவிழி, கார்ணியா 


மேவும்‌ சேமீர்றத 
மோலி விச 


(மோ 
ப 1] இர்ப 
(பய இவ! 0 
(௦0௨1 
(01008 தரரா] 
லோலா 

(பே யபிவ்ர்மே, 


(மோரு மட 
(010014 
(010070 00055 
(றய வ 
ோறயட 

மேழி வேலய 
பபப பபப 


(மோட டபர்கர்யா 


மேறாடிய௦ 
மோர்‌ 

(14௦000 
ோப்$0ற6 


ஒரறாக510ற 1௦ 


(02௨ - 
(09011) (0512 
(094௮1 
(05100184௦1 
(௦013 101ம்‌ 
(0121-1112 


--கருவிழி ஒட்டு 
கருவிழி 
குன்னெதிரிணக்கம்‌, 
கருவிழி மறிவினை 
-தெரம்பு 
-இரீடவசம்‌ 
இரீட இசைவு 
கரோனரி 
-கரோனரித்‌ தமனி 
குரோனரிச்‌ சுற்று 


கரோனரி வளை 
குரோனாப்டு 
-கசரோனாய்டு நீட்டம்‌ 
பப்புச நோயிதயம்‌ 
மெய்யம்‌, உடலி 
இணைப்பு மெய்யம்‌ 
மஞ்சள்‌ மெய்யம்‌, 
லூட்டின்‌ மெய்யம்‌ 
வரிய ட லி, 
வரிமெய்யம்‌ 
--இறுமெய்யம்‌, சிற்றுடலி 
--ஒடு 
காரர்ட்டிக்காய்டு 
-கார்ட்டிசோன்‌ தணிப்புச்‌ 
சோகுனை 
சளி 
எ -தாட்டம்‌ 
காட்ட 
காட்ட இகளாவிகிள 
குழிந்த 
--இருமலேந்து தட்டு 


ப்ர்ர கர்ம 120 


“சேம 
0மர்ள நர்னட்‌ை -எதிர்நீட்டல்‌ , (றம 20ம்‌ --மறைசெனி 
ெம்ண்ார் வம்‌... -எதிர்‌உறுத்தி போறார்‌ -மறைசூதகம்‌ 
ணர்ள 1௨01௦0 -எதிரிழுப்பு ோரறர0ார்ர்னா --மறைவிரை 
(மோ மற --மூடித்துண்டு போவ படிகம்‌ 
ரா --கோமாரி, மாட்டம்மை போ5121110௦ . அபுமிக 
0 _- சப்பை சோ்வியார்க படிக நீரிழிவு 
0 யபிஐக சப்பை வலி மேம்‌401௦ -புரையறை 
௦22128 --விரிசப்பை ஸோம முழங்கை 
ேரலாக -குறுகுசப்பை 00ம்‌ --இயூபாய்டு 
ஹஸ்‌ 10௧6 --நண்டுப்பேன்‌ ர்‌ கம்ரோகள்வி --காப்பிட்ட இரகசிய 
(ரக௦% நரத0யஈ  -வீரல்முறிவு ய: உட்குழல்‌ 
(ேகமிக 11ம்‌ --கூடைத்தூக்கு (ம்295 மார்புக்கவசம்‌ 
மொழி வினை இகவ வேம்௦௦னர்வர6 --பைகுத்தல்‌ 
ேயர்வி மண்டை, மண்டையிய (006006 _பையுட்காட்டி 
(ரேயாம்‌௦40111ு -மண்டைத்திறப்பு 0ய10500ற _பையுட்காண்டல்‌ 
சேவம்றா - மண்கற்டட பண்ண்ட்கிவடு (்ர்மால! --பண்ணையப்‌ பண்பு 
(26 18006௦ (ஸோ) --நாளைக்காலை பப அலு 

ணவ (யிர்மா6 பண்ணை, பண்பாடு 
(28 110௦16 --நாளை இரவு (நா.இ.) (வீராச 1ரவ்டை  --பண்ணைச்சாதனம்‌ 
சேவ வெண்ணெய்‌, நவநீதம்‌ (போேயபில1176 கரர்றட --சுமர்வினை 
(1200௦ --குழந்தைக்கூடம்‌ டன்ணா __ஆப்புவடிவ 
லர்‌, --நறநறப்பு (எலும்பில்‌) (யம்‌ பது _-குறிநக்கல்‌ 
(யு சலசலப்பு(நுரையீர லில்‌ ) ரா] _விதானம்‌ 
ம்‌, பார்க முகடு ஷோரற்டி .அகோப்பையீர்த்தல்‌ 
்ன்ரம்ளா -இரட்டினியம்‌ (ப்16 தீர்ப்பு 
(ராமராம --சல்லடைக்கண்‌ (192௦ _ சுரண்டல்‌ 
(பெ௦0ரம்‌ -இரைகாய்டு கல்ட்‌ _ சுரண்டி 
போம்மமி கற்றா --கள்ளச்சிதைவு ட்ப. _சரண்டுதுகள்‌ 
11-11 கோழிக்கொண்டை ற _ததுப்பு' 
எமி  --குறுக்குமாற்றுக்‌ : ரப்ரி _மரபு 
கருஷட்டல்‌ 120௦05 -௪௬ம 
(065 ]மீ௦ர/0ற குறுக்குக்‌ தொற்று, (மோர்க்‌ _.இறுசருமம்‌ 
குறுக்குச்‌ செலவு 116 சருமம்‌ 
06 ரள குறுக்குப்‌ பாய்வு (௫210918 --நீலம்பூரித்தல்‌ 
(7085 0௨௦6 -மாற்றெதிர்ப்பு 0901௦ சுழல்‌ 
௦ 50 --குறுக்குநடை ரவி நரம -சுழல்‌இணைப்போக்கு 


௦55 ௫2. --குறுக்குக்‌ காற்றோட்டம்‌ ரவ] நளம்ப்த -சுழல்வாத்தி 


(0 ரள குறுக்குப்‌ பாய்தல்‌ (90145 --சூழலியழல்‌ 
மே --கேவல்‌ ரலெய்கற்ளாரு . -சூழலி ஊடுத்தீய்ப்பு 
போம்மம்2 --குருசு 3010021115 _சூழலிபிரிப்பு 

பேடி கால்‌ (01620௨ -சூழலிவாதம்‌ 
ேடிர்டராம்மரு --ந்சுக்கடி 010116216௦ --சூழலிவா தமிய 
*ரலஷ11?? இரறர்ோ0ாய௦ நசுக்கு, இணைப்போக்கு (90100நாாம்‌2 சுழல்‌ உள்ளம்‌ 

ோம்ன்‌ ஊன்றுகோல்‌. (பப்பி -சூழலிவெட்டு 
ேர்ர்ழவில _-ஊன்றுகோல்வாதம்‌ ஷு சூல்‌ 

30 தளம்‌ --குளிர்செனிப்பு பெிய்பம் ௦2 _ உருளைப்புற்று 
போரு --குளிர்ப்பொருத்தல்‌ ஜெரி ம்யார்க வார்ப்பு நீரிழிவு 
வோரஜா20ற்(246 குளிர்வண்டல்‌ ரே பத்து, 

ரோ தர குளிர்‌ அறுவை 0391206101 -பந்துக்கோளப்புத்து 
போய்விடு --குளிர்தளமியெடுப்பு ்‌ 099116 பந்து 


*ந்கலைச்சொல்‌ அகராதி 


(21௦ 10ம்‌ 


(911௦ 19ம்‌ 
(38110000818 
ஆ (திப்ப 
(295140010௦ 


(ப்பட 51006 
(1105 
(35000916 
(94001211வராரு 
உப ப 
(34௦ சாலறம்ரு 
(3011118519 
பயப்‌ 
(்ணர்ரு 
($910ற12ரர 
(9791060006 
(ல்0ாடு 
(ல்0ர0ரு 
(5௦ யா போர்ப்‌ 
(39/யாாா0ஜாவா 


பித்தப்பை நாளம்‌ 
_-சிட்டிசருக்கோசியம்‌ 
_-பந்துப்படிவம்‌ 
-திஸ்டிட்டோம்‌, 
லென்சுக்கூடுவெட்டி. 
-சிஸ்டைட்ன்‌ கல்‌ 
-நீர்ப்பையழல்‌ 
-நீர்ப்பைப்‌ பிதுக்கம்‌ 
நீர்ப்பையூடுத்தீய்ப்பு 
நீர்ப்பை வரைபடம்‌ 
நீர்ப்பை வரைவியல்‌ 
_-நீர்ப்பைக்கல்‌ 
-நீர்ப்பைமான வரைபடம்‌ 
_-நீர்ப்பையளவியல்‌ 
_நீர்ப்பையமைப்பு 
_நீர்ப்பையுட்காட்டி 
நீர்ப்பைவாயமைப்பு 
_நீர்ப்பைத்திறப்பு 
நீர்ப்பையுரித்‌ திரவழல்‌ 
நீர்ப்பையுரித்திர 


வரைபடம்‌ 


ன்வாளி்ா ஜாடி --நீர்ப்பையுரித்திர 


(ரமா லரு 


(2740012200515 
(500 ஜரமர்ர்0ி5ர்‌ 
(90௦ 20161109 
(01௦2 
(2 9ப்‌013/575 
(ரம்‌0றகமர்ம்‌௦ 
(501/8 
(951001211௦ 
ஒரவர 
ட ப்ப:11109 
(290௦103010 
(40100 


9911: 

1)௮09700/6( 

£இ௨ரர௦009(1115 

307/0005160101ழு 

௫௦350 ஜஹர்பு 

மி உரு00/510ா1ம்06- 
$௦11௬ு 

கருர்‌ 

இதர 


வரைவியல்‌ 
__நீர்ப்பையுரித்திரப்‌ 

பொருத்தம்‌ 
--செல்லறுதியீடு 
_செல்சென்மியவியலார்‌ 
_-செல்சென்மியம்‌ 
_டுசல்லியல்‌ 
--செல்முறிவு 
--செல்நோயுறுத்து 
-செசல்சோறு 
--செல்சோற்றிழைகள்‌ 


--செல்தேக்க 
-சசெல்நச்சிய 
-செல்றச்சு 


1. 


_.கண்ணீர்க்கோளவழல்‌ 

_.கண்ணீர்ப்பை 

_ கண்ணீர்ப்பையழல்‌ 

_கண்ணீர்ப்பையெடுப்பு 

_..கண்ணீர்ப்பை வரைவியல்‌ 

_-கண்ணீர்ப்பை தாசி 
வாயமைப்பு 

_.கண்ணீர்க்கல்‌ 

விரல்‌ 
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றகர்ர்றை, 
ஒரரார்க013]37 
வா 
ஹாரம்‌! 
இஹ 11 


“இதா ,க்க்றர்கர்ர் 
பு அய்யப்ப 
ர்யிராம்ரல(10ற 
ூ௰௨-0கோ6 னேர 
இணாம்றவரர் 
இல்உர்்றளர்‌ 
இவ 01042௨1100 
இலாமை 
டு ஹஃய/க்0 
£௦னஸஞ்ரகர்ர்0ா 
இர்ம்மவ $வி16 
௨0100௨ கேரகாகா15 
இயம 4/2 
இயம்ப 
பப பப்ப 


£ல௦010ய 
ப வப்ப்பம। 
நிலா கம்0 
1920012091/01 
இம்ம 
று விய 
றஷ 
நுறு 2901௨ 
ற ளட 
இ க௦௦௨1்0ை 
டுஷுடமாவஊம்ரத 
இம்‌ 5ற௨௦6 
இளா 06 
நள்ளா 
ர (ர்க 
வாக நீர 
1 3975 
றுவீறாரர॥ வர்ர 
றுஸ்ந்ஙிகர்ா 
“விமா கரகம்‌ 
வ்வ்ளரு 110150256 


இன்ம்ப்ா 
ண்ட 11௦ 
றுீராமார்‌(ர 

இ சைலகர்்0 
பிபபப்பப்பு 
666 
இளம்‌ 06 


1ல்‌ 150802) 
--கூட்டுவிரல்‌ 


-டால்ட்டனியம்‌ 
பொடுகு, பொடுது- 
மோசமான 
நிலையிலுள்ள 
இருட்டுச்‌ சுவாதீனம்‌ 
இருட்டுப்‌ பின்னணி 
ஒளிர்வு 
-பகற்பராமரிப்பு மையம்‌ 
--அமினெடுப்பு 
-கசடெடுத்தல்‌ 
-சுண்ணமெடுத்தல்‌ 
--இறுத்தல்‌ 
_-கூடெடுத்தல்‌ 
_செரிபரமெடுத்தல்‌ 
--தளவீழ்தி 
_ கூடுவீழ்தி 
_-மெய்வீழ்தி 
-வீழ்திக்‌. கொடும்புற்று 


-இயாழம்‌ 
--ஈட்டுத்திறனிழப்பு 
_-நெறுக்கெடு 
_.குருதிவிம்மலெடுப்பு. 
தடை 

--தாண்டல்‌ 
--ஆழ்ந்த, ஆழ்‌ 
--ஆமழ்பட்டை 
--ஆழுணர்வு 
--விட்டித்தல்‌ 
பகற்கனவு காண்டல்‌ 
பயனில்‌ வெளி 
--இறக்கம்‌ 
_.அவசரவிறக்கம்‌ 


-மெள்ளவிறக்கம்‌ 


குறுநடுக்கமெடுப்பு 
_குறுநடுக்கமெடுப்பி 
_-பைபைப்ரினெடுத்த 
_.குறைபாட்டுதோய்‌, 
பற்றாக்குறை நோய்‌ 
டு தளிவு, வரையறுப்பு 
உற்ற, ஆதரிப்பு 
கோணல்‌, ஊனம்‌ 
--தலிவு 
--விழுங்கல்‌ 
_.அளவுமட்டம்‌, பாகை 
வெடிப்பு 


இல்ரி௦0 


பெ: 
இ௫்‌ரசு௦2ர்‌ 
பயப்‌ 
இஸ்ர்மாம ளாக 
4௦10 

இல்டீு 
இணை 

டண (க 


--நீர்வற்றல்‌ 
தீர்ப்பு 

சன்னி 
_நடுக்குச்சன்னி 
டடல்ட்டாய்டு 
--எண்ணமயக்கம்‌ 
அ வேற்றுமைக்கோடு 
..உளக்கேடு 


றுணஷரய்க இஜவிரப்டை--உளக்கேட்டுவாதம்‌ 


இணய்பனர்‌ 
இணமய்ப்ப்‌௦ 11௦ 
டஸ்0ே, இளரார்ர6 
மிளளாகம் 
பி ப்பப்‌ 
இளக! 
றைவ அவத 
நிணல ூயற 
ண 
இப்ப 
பபப 
நைர 0௨ 
£ினை5௦௰2011821101 
நிஞி2(6 
இலர்ஊ்ரார 
லாகும்‌ 80107௦ 
இரை 
இஓம் வற 
1010௦ 
ப! 
இன்சா 
இணகரம்6 
இணுயர்ற்டி 
இனா ெரறர்ம்‌06 
1)ிரைம4010 2164 
இளமா(010ஜு 
3 பபப 
இினாடர்டு00816 
ணும்‌ ௦ன்15 
இனயக0றய9ர்0519 
£இனாய(0818 
ளாம்‌ 
*இனமப்5 
இஎமதகறம்ச்க 
பிப! 
இண்‌ நே 
இனா வேர 
இஷரர்ப்பத நமர்‌ ௦4 
1116 1,௦0ற 07 811 
இலை$28110௩ 
ப பப்ப 


-.உறுத்தலடக்கி 
--தஇளையோடு புண்‌ 
.-இளைதார்‌ 
-நரம்பிப்பெடுப்பு 
டங்க 
தந்த, பல்‌ 
தற்கு ரசக்கலவை 
-பற்கூழ்‌ 
--தத்தைனம்‌ 
-பல்முளைத்தல்‌ 
நாற்றமகற்றி 
--இழ்ச்சுரப்பு 
-ஆளுமைநீக்கம்‌ 
-மயிர்நீக்கு 
மயிர்நீக்கி 
--அழுந்திய முறிவு 
ஏக்கம்‌ 
-உரிமைவாங்கு 
இணைப்போசக்கு 
மாரயையுணர்வு 
--அல்மெய்‌ 
--வழிப்பேறு 


அ அசருமவழல்‌ 


--இரேகை ஆய்வு 
அசருமவியலார்‌ 
ச்ருமவியல்‌ 
_-சருமவெட்டி 
-சருமப்பூசணநோய்‌ 
சுரு குசையழல்‌ 
அசருமத்தாவரநோய்‌ 
சருமநோய்‌ 
-சருமநாடி 

- -உட்சருமம்‌ 
-ச்ருயுவரைவியம்‌ 
அசுருமமனையம்‌ 
--சருமமனைபந்து 
-இறங்குகோலன்‌ 

அ ஏன்லிவளையின்‌ 

இறங்குறுப்பு 

--நுண்ணிணக்கமெடுப்பு 
--செதிளுறிவு 
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இல்‌ ஹார்‌ 
1114271701 
இள்ர்பாடி 
111010 
இளம்‌ 


பிப] 
றா பிர 

றி வ 
(21312௦ 

மிள ்றறயமர்வ! 
ஒர ௨209 

2 பவ்யம்‌ 


- இடற 740 


நர்ஸ்‌ 


பர்ஸ்‌ ரிஙாடளோ5 
இஹ நடர்றர்ம்யத 
ரஹ்‌ 8211106 
ப 


இஞ்‌ 


எ மரசுநீக்கி 

-த்ச்சுநீக்கம்‌ 

சுடு 

தள்ளி 

முன்னேற்றம்‌, 
அபிவிருத்தி 

உற்பத்தி விசித்திரம்‌ 


--உற்பத்திநேத்திரகாசம்‌ 
முன்னேறுகட்டங்கள்‌ 


-வலவிதயம்‌ 
-வண்ணார்ப்படை 
நீரிழிவு (சாகாரணமாசக 
மதுமேக நீரிழிவு) 
சாது நீரிழிவு 
--வெற்று தீரிழிவு 
--மதுமேக நீரிழிவு 
மதுமேக, மதுமேதி 


இர்ஹ்ள்தனம்‌௦ -மதுமேகச்‌ செனிம 
144 20085 --அறுதுியீடு, அறுதியிடல்‌ 
1121 1019 --அறுதியீட்டு 
11:12 --பிரிவியக்கம்‌ 
ம1209616 --ஊடுபிரித்தல்‌, 
கூழ்மப்பிரிப்பு 
மிர்மூகம்ஸ் --அடுவூர்தல்‌ 
இஜ்மா அசுவேதனம்‌ 
நிர்மற்மா6(4௦ --சவேதனகாரி, 
வியர்வை தள்ளி 
நிர்ஹூ வரம -இடைபடாம்‌ 
இர்ஹர்ர வாம அகிருத்திரை 
(7902௦0. ௨ஊ௱ரம்‌ 
ர்‌ ஷோ கஹாயல(1௦ --இடைப்படா 
நிரம்‌ மூடுப்பிதுக்கம்‌ 
டர்ஹற்ருவ/த -இடைவளரி 
மி4ஷர்க௦ளா்வ! --நஞ்சூடு 
ரவார்௦கக பேதி, கழிச்சல்‌ 
மிர்சா ௦6 -சுழல்மூட்டு 
194௧514௮௦௦ --தயத்தேசு 
7185125]15 மூட்டு நழுவல்‌ 
£ர்௨(01 --தயத்தொலி 
௰ர்கய்ளாடு -ஊடுதீய்ப்பு 
ம42ஞட்டி/லடி --இரட்டைக்கபால 
இரட்டைத்தலை 
௰ர்ஸ்டி துண்டம்‌ செய்தல்‌ 
12௦14௦ -இருதட்டு 
ிர்னா௦(௦ 927௦ --இருதுட்டலை 
னர்‌ வா --இடைமூளை 
1 பத்தியம்‌ 





இழ்ஜ்ப0ே 

192 (2106) _பத்தியநெறி 
இ்ப்ஹ பத்தியநெறியா்‌ 
[ஷ்‌ 5௨௦ --பத்தியத்தாள்‌ 
என்க] 51௦௦ம்‌ --குருதி (செல்‌) 

(யர்‌ பிரித்தகண்ணிக்கை 
இப்ளளாவி ரோட்‌ --பிரித்ததெண்ணிக்கை 
றிய ளர்க! --பிரித்தறுதியீடு 

இந்‌ ண0515 
றிய்பள்ள --விரவுதல்‌ 
ஙா ரணம்‌ 
101/1 விரல்‌ 
இர்‌ விர்சக(ர்0ா -திசிடாலிசேற்றம்‌ 
இரஜ்வ்‌ யர -விரற்சதை 
இிந்தர்வ] தரர்னர --விரல்தமனி 
இிஷர்கர்ர்0ொ விரித்தல்‌ 
ப இபப அ விரித்துச்சுரண்டல்‌ 

மேோ்ரோத 
இபிகர்‌0ா -புழையகட்டி 
மர்ரே .-விளாவுதல்‌ 
”/0றர்‌6 -தயாப்ட்டர்‌ 
இரர்றங்ர்ப்ளர்க --திஃப்தீரியா 
இழ 1௦212 _உஈரங்கவாதம்‌ 
711000000௧ -திப்ளோகாகசு 
310106 --தகட்டிடைச்‌ சோறு 
இற 1௦௦ ௫ தகட்டிடைச்‌ சோற்றுச்‌ 

இரை 
இழப்‌ -ஈரடுக்கம்‌ 
நர்‌ --இரட்டைப்‌ பார்வை 
றின -.இரட்டையிழை 
0௦0 1 காரற2050009--நேர்‌ மிடறுகாணு தல்‌ 
நஇம௦0்‌ ம ர்தப்ர்ப்ரத -நேர்வெளிச்சம்‌ 
2௦ _-நோர்கண்ணுட்காணுதல்‌ 
ஜெரங்வாம500ற3! 
“டிஃம்வாரம்‌6 --இருசர்க்கரைடு 
றுடிவார்ப1வர்ற மூட்டு பிரித்தல்‌ 
“டிஸ்கா -- விடுவிப்பு 
191504551௦ --திழித்தல்‌ 
இடி௦௦ஜமு _தட்டுவரைவியல்‌ 
115000 --ஓடிவு முகர்வு 
டப்பு 
பபப! தனித்து உணரல்‌ 
டி மேவி, --கூட்டத்திட்டு 

இரக நிர] 

றிட்வ்றரீ601வார்‌ __தொற்றுநீக்கி 
நஇர்ஹ்டமீ01101 --தொற்றுநீக்கல்‌ 
மிட்ஹ்மீரக(10ற --பூச்சிப்பற்றகற்றல்‌ 
]9/9100271100 ௦ரீ ரணம்‌ --மூட்டு நழுவல்‌ 
”150%11மன2110 _..அடைப்பெடுத்தல்‌ 
இடுரர்ணர்கார்ர _.நிலைபுலம் தடுமாற்றம்‌ 


(எல மினல்‌ -சோர்ந்தகல்‌ மாலைக்குழி 
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௰்ற௦5ய 

(1002 
101206 

இர்$$௦0110ய) 

இர்01960 
நாறயார்ம்க 

இர50012140ை 

டீ 

டவ ளோரியம்2ம்‌ 
ய்ய்பிட 

டிர்ஞ்ர்வர் 

இட்யிர்கம்‌ கன 

1: அ பப்ப்பப்‌ 

இர்யாஞர் 

இஙறா2௦ 

இங்ணவி நலார்க(101 

பப 

“ரள னார்‌ இராம்றர்‌ 

மிரள சிகாவிர 46 

இருளா்மெர்‌1686 

இந (ரயெ்0519 

இரளர்றாம்மாம 

மியா 

இரு 

இரார்ாபோர்‌ 

ஙா 

19011) 

இரா$வீரத நிய 
க்ர்ரு 


இளி 


60012! 

இருுியொல்கலா 

066 

£ரும்‌!6ீ 110 
லேம் 0116ம்‌ பர்வ 


£றண்‌[- 5 ளதிர்‌ 
010 
இஸ்ஹ்த நிய்யா் 
ப்‌ 
ர300ய/18515 
டர2௨(௦ ியாஜ06 
இரவு பர்‌ 
இரஷண்டி 
இர ஞம்மத மிாமா 
இரக்க 100006 
றார்‌ நமீ 
நாற 
ரர 


“இருவ 5 
பட்டுவாடா 
-பட்டுவாடாச்சகிூப்பு 
௮௬௨ றிடல்‌ 


கரைந்த மாசுகள்‌ 


பிரிகை 

அப்பால்‌ 

அப்பால்‌ சுருண்ட 
நுண்குறல்‌ 

--இரட்டைவரி 

--வாலைவடிநீர்‌ 


. வபுயனில்‌ தேய்வு 


-நீர்ப்பெருக்கு 
_நீர்ப்பெருக்கி 
-.நாடோறு வேறுபாடு 
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_-உணர்ச்டிவசம்‌, 
மெய்ப்பாடு 

--உணர்ச்சிவச 

நிலையா உணர்ச்சிவசியம்‌ 

இணைத்துயர்மை 


-வளியூதல்‌ 


. அநுபவ 


_-அநுபவச்சிசிச்சை 


-பிளாத்திரி 
-முன்வில்‌ விறைப்பு 
_-.தழ்ச்சேரல்‌ 
_-மார்பகச்‌ சீழ்ச்சேரல்‌ 
குழப்பி 
--பால்மம்‌ குழம்பு 
-.எனாமெல் 
-உள்ளெழுந்திருப்பு 
-கூட்டடைவு 
-மூளையழல்‌ 
-மூளைப்பிதுக்கம்‌ 
--மூளைவரைபடம்‌ 
--மூளைவரைவி 
மூளைவரை வியல்‌ 
--மூளைப்புற்று 
சதக வ கம்ப கர்‌ 
-ழமூளைவடவழல்‌ 
-மூளைவடநோய்‌ 


மூளை 
-மூளைநோய்‌ 
--குறுத்துள்‌ 
--உட்குறுத்துப்புத்து 
_-மலவீழ்ச்சி 
--இறுதித்தமனி 
--உட்தமனியெடுப்பு 
--உட்தமனியழல்‌ 
--உட்காது 
-உட்பரவுநோய்‌, 
இடத்துள்ளிய, 
மக்களுள்ளிய 
_..உட்பரவியல்‌, 
அகப்பரவியல்‌ 
--அகவிதயவழல்‌ 
--அகவிதயம்‌ 
அதருக்கண்டவக 
-கருக்கண்டவகவழல்‌ 
--குறுத்தெலும்பக 
அத்தியாக்கம்‌ 
--உட்சுரப்பு 
_.-உட்கரப்பியல்‌ 
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நிஙம்‌௦ரம்ப0ற வர்ர 
நிம்பமெர்ர்ே 
1211019911 


ய்யும்‌ ஜஜர0யக 
நிறம்‌ 20ய56 
லாப 


இயம்0ிராயற்‌ 
நிறம்‌ 
நறம்றாள்ர்றாால 
நயம்‌ ன்ம0815 


0ரம்ராருர/1 

நற ம்ரர்யார 
நய00ாயரு௦௦2ல௨] 
நற ம0ாப46000 
உப! 
நிற ப௦றவா25712 


ற 000 ௦1710725012 

நிர்மல்‌ 

நிறம௦றர்விறப்‌(15 

நிறுமம்‌ 
ர$01௦யியம 

நிற ம0500ற06 

ம்ற8௦5ற0௦ 

0044 வ104ம்‌ 

&பிம்‌01பி 41010௨ 


2 
19010 பப 
நிர்மா 800௨] 
நறும்‌ 191851011௦ 
நம்‌ 6401ம்‌ 
நியா 

ந்்ராஞு 
8000111205 
1005140578 
ந்றார்ணெ்மம்‌ ந௦பிர்மாாா 
121 

நரி 

நர்ன ரிருள 
நறர்ளர்‌்‌ (ஈர்ப2 
றர ர1119 

றர ட வா29ர்ஹரு0978 
நறர்‌ன00016 
நற(20015615 


நறர்ளா00000ட 
நிறர்ன00011115 


மீறம்‌ரோ00011(ட 


--உட்குரப்புநோய்‌ 

- .சருமவெளிப்படலவக 

--உட்சருமியம்‌, 
அகச்சருமியம்‌ 

--அகச்செனிப்பு 

--அகச்செனிப்பு ஏக்கம்‌ 


-உள்நீர்‌, உள்வடிநீர்‌ 
--ஏண்டோலைசின்‌ 
-உட்கருப்பையியபுத்து 
--உட்கருப்பையிய புத்து 
வீச்சு 
கருப்பையகவழல்‌ 
-கருப்பையகம்‌ 
-௮௧-குசைடுதயிய 
-உட்தசயம்‌ 
_.அகநரம்பியம்‌ 
--அகஒண்டுயிர்‌, 
உள்ளொண்டுயிர்‌ 
-இடைக்கூட்டகப்பட்டை 
.அதிரையகவழல்‌ 
அகண்ணகவழல்‌ 
அஅகச்சோற்றுவலை 


.உட்காட்டி 
-அசவித்தம்‌ 
-அ௮கத்தோலியனையம்‌ 
--அகத்தோலிப்புற்று, 
உள்தோலியப்புற்று 
_அகத்தோலியம்‌ 
அஅகநச்சு 
--அகதிரகிய 
--தயத்தொலிஇநுதி 
--சித்தொலி இறுதி 
வத்தி, வஸ்தி 
--ஆதிறல்‌ 
--அழுத்துகண்‌ 
-உள்ளத்திவீச்சு 
மேம்படுத்திய சாதனம்‌ 
-வாள்வடிவ 
_குடல்வழி 
குடற்காய்ச்சல்‌ 
-குடற்பயன்பூச்சு 
--குடலழல்‌ 
-குடலிணைப்பு 
-குடல்சரிவு 
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குடற்கல்‌ 
-குடற்கல்நோய்‌ 
குடல்‌ ்‌ 
--குடல்‌ வாயமைப்பு 
--குடல்நச்சு 
குடல்‌ நசுக்கி 
குடல்‌ வைரசு 
குடல்‌ ஒண்டு விலங்கு 
-உட்சுருட்டு 
உறக்க நீரிழிவு 
--சூழல்‌, சுற்றுப்புறம்‌ 
ரஞூழல்‌ சுகாதாரம்‌, 
சுற்றுப்புறச்சுகாதாரம்‌ 
சுற்றுப்புறக்கேடு, 
சூழல்கேடு 
-டுநாதி 
-தநொதித்‌ தூண்டல்‌ 
-நொதிச்‌ சோதனை 
-நொதியியல்‌ 
_-குருதிச்‌ செவ்வணுக்க வரி 
--குருதிச்செவ்வணு நலிவு 
_-அகமேலங்கியம்‌ 
__அகமேலங்கியப்புத்து 
கரும்புள்ளி 
- .கண்மூலைமடிப்பு 
_-மமேலிதயம்‌ 
_.முண்டுமேவி 
--பகுத்துணர்‌ 
புறப்பரவுநோய்‌ 
_-புறப்பரவியல்‌ 
புறச்சருமம்‌ 
புறச்சருமமன்ன 
--புறச்சருமப்புற்று 


_புறச்சருமப்‌ பூசணியம்‌ 
--கடிீனஉறைமேவு 
_-விரைமேவியழல்‌ 
_-விரைமேவி 
-மேல்வயிறு 
_-மிடற்றுமேவி, 
குரல்வளை மூடி. 
-மயிரெடுப்பு, 
மயிர்நீக்கம்‌ 
_மயிரெடுப்பி, மயிர்நீக்கி 
முயலகன்‌ 
-முயல்கனர்‌, முயலக 
.முயலகச்சூசனை 
_முயலகக்கூவல்‌ 
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நரம0018810275 1702(2012 
நிறயிஸா6 $ண்மா6 - முயலகப்பீடிப்பு 
றில்‌ -முயலகனன்ன 
நற்‌ தனம்‌ _முயலகச்செனிம 
சயம்‌ தனம்‌௦ 1௦௦௩௦ --முயலகச்செனிம குவியம்‌ 
நிறயி01க - எப்பிலோயியா 
ந்றர்மளோார68 விரைவுச்‌ சூதகம்‌ 
நிற்ப 6௦யா _-மேல்தசையம்‌ 
நிறனார்யாம -மேநரம்பியம்‌ 
நற]ற0ா2 -.கண்ஹிருகுதி 
நறர்றங்ு5௦வ] _.முனைவளரிக்‌, 

சகோரிில6 குருத்தெலும்பு 
$0றர்றர்ருககவ] 012/6 --முனைவளரித்தகடு 
*பறர்றப் 5021 1106 --முனைவளரிவரி 
நிற்றி -முனைவளரி 
நிறர்றர்டு ஒர _-முனைவளரியழல்‌ 
121 ::91241 -.உறுதியமேவி 
ந$றர்ற100. பெருவபைமடி. 
நறர்$0 21116 _-.உறுதியமேவியழல்‌ 
*ற]510ர0ராடு! _மூலாதாரவெட்டு 
நய்றர்ஹ ௧0125 --மேல்நீர்த்துளை 
நிறர்ற (1௦ --கொப்பளமூட்டி 
நிறர்9$க1ப6 --இரத்தபீனிசம்‌ 
நற்பிவரவிர்கர்ன  --புறத்தோலியமூட்டம்‌ 
நிறர்/ப் வர்ர _புறத்தோலியப்புற்று 
நறர்ப்வீர்ா --புறத்தோலியம்‌ 
நிறர்ரா0ர்டா _கப்பிமேவு 
நரர்ுரயாம்௦ 73௦06 --பறைமேலிடுக்கு 
ந.ற*20012 _விலங்குமேற்பரவுதோய்‌ 
நபறயி15 .எயிற்றுப்புத்து 
நிருர்றாறர்‌ -தளவாடம்‌ 
ந௦௦1116 விறைக்கும்‌ 
ந11601100 விறைப்பு தூக்கல்‌ 
நாசமர்0ா --விறைப்பி, தூக்கி 
நா த8ர்ற/வஊர செல்லியக்கச்சோறு 
நரத0ாமசர்ர --வேலையளவியல்‌ 
பப -.உயிரியல்சார்‌ 
தொழிலமைப்பு 
$$005100 --அரிபுண்‌ 
நர முர்ரா ஏப்பம்‌ 
1992119901 --செஞ்சருமம்‌ 
1992112111] --சஇவாப்பு 
நரர்ப்ணடி கரறயிகா, -வளையச்‌ சிவாப்பு 
நரம்பை 
ப டி 
12 241901 _.பல்லுருச்‌ சிவாப்பு 
படிப்ப 
கரர்ர்ணக 7400௦ல்--கண்டுச்‌ சிவாப்பு 
ப்ப பத _மூலச்செஞ்செல்‌ 
ட ர்௦1200௨5 _ --மூலச்செஞ்‌ செல்தோய்‌ 
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நப்பர்ட01௨ 
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ந ரள்ப 
ந 2110ம 
நிரம்‌ 
109 16011111பப 
[29411] 211 
நம ர126 
நர ௨றஐ௦ 
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நிர்‌ 
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நிச000ார௨1701 
1349721102 ப 
ந120௭05001106 
நி 0௦12 
நிரரேன்றாபு 
நபர்‌ 


அகுளிர்செந்நீலநோய்‌ 


-செஞ்செல் 
-செஞ்செல்லிறரத்தம்‌ 
--செஞ்செல்லிறக்கம்‌ 
--செஞ்செல்லேற்றம்‌ 
--செஞ்சருமம்‌ 
அசெவ்வீக்கப்‌ பல 
நரம்பழல்‌ 
--செஞ்செனிம 
-இப்பொருக்கு 
--செஞ்செல்லுற்பத்தி 
சாரம்‌ 
தனித்த இரத்தப்‌ 
பேரமுத்தம்‌ 
-அத்தியாவசியச்‌ 
சான்றிதழ்‌ 
நல்வழி 
-ஏதுமாய்டு 
--ஏதுவியல்‌ 
-நற்செனிப்பியம்‌ 
-விரையிழந்தவன்‌, அலி 
-நற்சீரணம்‌ 
அடுபாய்யுற்சாகம்‌ 
--நல்லயம்‌ 
-ஈநற்சாவு, 
கருணைக்கொலை 
-தீற்தைராய்டு 
நற்பேறு 
வெளியேற்றம்‌ 
--ெவெஷியுறையீடு, 
புறஉறைத்தல்‌ 
--புறத்திருப்பம்‌ 
--உள்ளுறுப்பகற்றம்‌ 
_-பிடுங்கல்‌ 
--அதிகரித்தல்‌ 
--மேல்‌ எழுந்திருப்பு 
-பரிமாற்று 
-யறிமாற்றிரத்தவிரவிப்பு 


--அரிதல்‌ 
-தரண்டற்றகைமை 
தூண்டல்‌ 
--இயக்கமூக்குப்பரப்பு 
-தோல்பொரிதல்‌ 
-சக்கை 

--குருப்பு 
ஈடுவளியேற்றுகள்‌, கழிவு 
-டுவளியேற்று, கழிவு 
டுவளியேற்றம்‌, கழிப்பு 


படக ட ப ப்படட்ட்ட்ட ப 
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128 129 1121021124) 
நரார்ரரு ரஸ்மை --கழிவுமண்டலம்‌ 
*ைஹர்ராக(1௦0 --குடலகற்றல்‌ 
*1௩௮70186 பயிற்சி 
1 (317101 பாடு 
120௦17211௦ -தகோலுறிதல்‌ 
120011௪117 (ர்்ஜர-.௨ றிசெல்லியல்‌ 
15411 பப -உறிசருமவழல்‌ 

ிளாயார்ர்ரம 
1341111121 -.மூச்செறிதல்‌ 
இரப்பர்‌ --கர்ப்புக்காற்றோட்டம்‌ 
*/ளரர[8 2110௩ 
1 (127112 --வளிச்சுரப்பு 
நய0ரர110 6911௦ --செஞ்செல்புறப்‌ 
நிரா படிவங்கள்‌ 
*%02ண0ாடி -புறச்செனிம 
13 பபப --கொப்பூழிலி 
நி308710575 --எலும்புமுண்டு 
10116 -வேற்றிடத்திய, 
விதேசிய 
*3010710 -புறுதச்சு 
நிற ௦௦ரரகார்‌ -- .கபமிளக்கி 
1240) 2 நிச்சுவாசம்‌, வெளிமூச்சு 
றர்கர்ரார $ஷனா௨ --வெளிமூச்சிருப்புப்‌ 
370101௧6 பரிமானம்‌, நிச்சுவாச 
இருப்புப்பரிமானம்‌ 
நைற1ம௨(100 தேடல்‌ 
1294182710) பிதுக்கல்‌, வெளிப்பாடு 
124122 0/1% பகுர்வு 
(டப பபப -இரத்தமகற்றல்‌ 
நி50021௦ம்‌ -வற்றுவித்து 
ந%ர்ஹ510ற நீட்டம்‌, இழுத்தல்‌ 
நர்னேடிரா நீட்டி 
10501 மாரக --நீட்டிப்பரப்பு 
நரா --புவளி- 
நிர்ன1 கோக: புறமிருந்து 
1)8289226 இருதயம்‌ தீவல்‌ 
நிர்னாடி _-வெளிமூலமுளைகள்‌ 
நிடிணளாங்0ம்‌ 
(ரா 0ற்்ர௦ --வெளிச்சாய்வுத்தசை 
1 பட்ப .அஅறிக்குல்‌ 
ந உதிிகா.. -மூட்டுப்புறம்பு 
க ட்பிபு -கூட்டுப்புறம்பு 
நி வகொா்்க௦ --இதயப்புறம்பு 
(பப்ப --செல்புறம்பு 
நி11௨௦01ற01௦வி --மெய்ப்புறம்பு 
உர க0ரறம௦யிலா  -சிறுமெய்யப்புறம்பு 
நய கமர்‌ -- சத்து, சாறு 
நஜர்ரல0(ர0ா --சாறு இறக்குதல்‌ 
நர கயோ வ] --சுடினஉறைப்புறம்பு 
ந%11 2 தராம்‌(2! -செனிப்பிப்புறம்பு 


ண்ட௨்‌1௦ 
ட்டம்‌ ம௨!1௦ _-ஈறல்புறம்பு 
ராவி வர  --சோற்றுப்புறம்புச்‌ 
011100 012515 செஞ்செல்‌ உற்பத்தி 
நிர்‌ காபவர்ய]18ாரு -சோற்றுப்புறம்பு இரத்த 
18 802100018515 உற்பத்தி 
ய பபப்‌! -சுவர்ப்புறம்பு 
நிர வனர013 -உதரச்சவ்வுப்புறம்பு 
ய 20யலி --புளூராப்புறம்பு 
ந்ப் ஜரா வம்பே! --கோபுரப்புறம்பு 
நிகி வாவவி --நீரகப்புறம்பு 
ந0%0/12816101௦ --கூடுதல்‌ சித்தொலி 
ந்ஃ்26009013 --புலன்புறத்தெரிவு 
இனோ(ர்00 
நர ஐ1110ர202 -மார்பகப்புறம்பு 
12 412: 1109 9115 -தருவகப்புறம்பு 
நிஜா லா26021300 --புறப்பொசிவு 
0 2721015 --இரைப்புறம்பு 
[09:114211151 -முனையுறுப்பு 
நந 111510 அயல்‌ 
நரக] ௨000. --புறத்துக்காரணி 
9410705100 _வெளித்திருப்பம்‌ 
129-410 பய _-அயல்‌ நோக்கி 
நிய ௧16 -.தள்ளுபொசிவு 
0 021100 தள்ளு பொசிதல்‌ 
நு 171606 கண்‌ முனையி 
தி்‌ 
ந'ஐ௦ர்2] 712156 --மூகநரம்பு 
௨0வி நவவி முகவாதம்‌ 
ரிஷ0125 முகத்தோற்றம்‌ 
120௫01 _- காரணி 
நி த௦யபிரவ(16 -.திறப்படி 
நிஜமம்ர்‌ 20176 -திறப்படி ஈர்த்தல்‌ 
தறகாறா் 
11 9௦ய14211340௦ -வளிவேண்டாத்திறத்தது 
அறனே 
நிஜ2009 மலம்‌, சக்கை, நரகல்‌ 
1186001140 மலக்கல்‌ 
நிகர்ரர்‌ மூர்ச்சை 
ந'21017011 --வலசுவடிவ 


நிவி1௦ரரண 11006 _-ஃபலோபியன்‌ குழல்‌ 
ந௮1:% 1௦௦௯ --ஃபாலோ நாலியம்‌ 


1 9:1:2இ;411 _முழுமையுறா வில்‌ 
நிவி --வலசு 

நி வேோல்ளிம்‌ _-செரிபெல்லவலசு 
1௨% (எஸ்ார _-செரிபரவலசு 

நி ஹாயிர்வி குடும்ப 

நிஹாம்ர6ீ 0௦0௨  --பஞ்சவீக்கம்‌ 
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1 1:114 _பல்வேர்‌ 

நிமமரக2ர -இன்பக்கனா 

2710202006 --௯விய (கூலம்‌- தாரனியம்‌) 
நியாறான?5 1 யத -- உழவன்‌ ஈளை 

நிகாற0ரமர -எட்டப்புள்ளி 

7195012 பூட்டை, தகாள்‌' 

நி 260ர்மம்ட --நுண்கற்றை 

125010140௫ --தாள்வெட்டு 

ந்‌ ஹரர்2ரயாா உச்சகட்டம்‌ 


251112 10௦00-5யல--பட்டினி இரத்தச்சக்கரை 


1 4:111/110 சோர்வு, களைப்பு 

நிர்‌ நினைக -- கொழுப்பு நலிவு 

நி21005 --தொண்டைவாயில்‌ 

நிஹு்ஸா -வாபாஅவரைதோய்‌ 

வோ அச்சம்‌, பயம்‌ 

நிஸ்ர116 கரயும்‌ 

ர்‌'2௦ய 8௧1100 -கருவுற்றல்‌ 

நியாய --கருவுறுத்திறன்‌ 

நிலய்றத மே _-ஊட்டுக்கோப்பை 

நி உவிர்ம2 0ரீ - தகைமையுணர்வு 
இலி 

நிலவி ஜு ௦7 -தாழ்மையுணர்வு 


ர்றரீ2ார்ரர 


11௦10 ஜ 04 ஒலயபிரர --திலைப்புறுதியுணர்வு 
17௦81101௯ சீ மாவடி -மாயையுணர்வு 


நி வ1௨41௦ _-வாய்ப்புணர்வு 

ளா _-ஜ.பீமர 

ணாரா! இரர்ணு _--ஃபீ.மரத்தமனி 

யா _லபீமரம்‌ 

ரஷா 81100 _-சாளரித்தல்‌, 
தத்துவிரை நடை 

நிறு ஷர்யாு சாளரம்‌ 

வராம 60004 --காக்ளியச்‌ சாளரம்‌ 

நிலைய ராவி -முட்டைச்சாளரம்‌ 

ஹராமா --வட்டச்சாளரம்‌ 

பப்ப 

ளர்ராய நல்றயர்‌ -இடைகழிச்‌ சாளரம்‌ 

நினா நொதி 

ரிளாமயர்க(100 புளிக்கவைத்தல்‌, 

நொதிப்பித்தல்‌ 
நிராலர்க//0ற --நொதுப்பிணக்கம்‌ 
௨0110 

நிராறர்ள தொப்பி 

நிளிம்கர்ளா கருவூட்டல்‌ 

ஷா _.சீடுழாமுக்கு (ப்புண்‌) 

11 2511024100 -தள்ளுநடை 

நிஷ்கிம்தா அடையாளக்‌ காமம்‌ 

நிச்‌ _-கெடுதாற்றம்‌ 

நிட்மத, 10௦406 பிண்டம்‌ 

11:20 காய்ச்சல்‌ 


எ, *ம026 


நபிறள, நா 
நீபிறார்‌! 

சபிற்ரரிப்கர்ர்0ர 

*ழ்றார்ற 

நிர்மாரற நீர வாட 
சபிற்ரர்ரசள 
நிரப்ப தரற௦னம்க 


நர்ற்ரர்ப0]51 
நிரிடரரிற019616 
*ிந்றா0- க்ளா 
நப0ர௦125 
_அ10ர0வ11ி௨௨௦ 
40025௦0168 
நிற்0ண்றர்வ! 
இிழ்றா0ர௭்‌ 
சர்மா 
நரி 


பபப 
1பிற்றராபரு௦ாக 
*ர்றா௦6 பமக 
நீபிற்ற ரம்ப 
பபப ிப்பப 
நி1ா௦ய5 1௨ 
நற்மாடி 30றவ்பு 
நய்ற்றரம 115906 
நிறா0ர 301 
இர்றியர்க 
1121ம்‌ 04 "/ர்க்ப 
நிந்றர 0ர்‌ ந்தம்‌ 
ந$ஹ026 
இர] வர்க 
118515 
*ிரிர்ச்ராாா 
நியிர்ர௦ராமி நிறக 
பிரியப்‌ 
பிடிப்‌: 
நிரப்பத்‌ 
நர] 0யர்பாப 
நியர்ன்‌ 
நிச ல்‌ 
14 நம்‌ 
10216 
நியிளலர்‌2 


111௨10 நாக 
நிராக வேரு 


நகரு ந$௨76 
ப்ப! 
அம 1 ராம்றக16 


தார்‌ 
--நுண்ணார்‌, தாரிழை 
--குறுநடுக்கம்‌ 
-மபைப்ரின்‌ 
__ஃபைப்ரின்‌ நுரை 
அல்பைப்ரின்‌ செனி 
_-ஃபைப்ரின்‌ செனி 
இறக்கம்‌ 
--ஃபைப்ரின் முறி 
--ல்பைப்ரின்‌ முறிவு 
-நார்கோளப்புற்று 
-நார்முன்செல் 
-தார்க்குறுத்து 
-நார்ப்பாலாடைக்கூழ்‌ 
-தார்க்குறுத்து 
-நார்ப்பைப்பந்து 
--நாரனையம்‌ 
-தார்ப்புத்து 
_-நார்த்தசை 
-தார்த்தசைப்புத்து 
நார்ச்‌ சதைப்புற்று 
--நாரழல்‌ 
-தார்மூட்டு 
_-நார்ப்படலம்‌ 
_-நார்ப்புத்‌ தசைநோய்‌ 
நார்த்‌ திசு 
_-நார்க்குழலிய 
_-ஃபிபுலா 
__பார்வைப்புலம்‌ 
--8-வடிவக்கட்டு 


_ஃபைலேரியா 
_ஃபைலேரியா நோய்‌ 
இழைய 

இழை நுண்காம்பு 
--இழைநுழைப்பு 
--ஆண்‌ இருவி 
--தூர்த்தல்‌ 
--இழைக்கால்‌ 
வடிகட்டி 
--வழுபடுகை 
--வடிகட்டி ஏந்தி 
-வடுதறு 
-வடியம்‌ 
_-வடிபின்னம்‌ 
--வடிபுதைவழி 
-வடிவேகம்‌ 
--இழை 
--இறுதிஇழை 
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நிர்யம்ரர்மாப 

நிற கர்ர்ம்றாளார்‌ 

நிய ணா 

நர்ழிள (சோர்‌ 

நரி இராம்‌ 

நிர்$5்0று 

நீர்ஹா6 

11) 

நீர்210 ரஷ 

160 1மரற10ற 

நர2௦0 /ந்ரஎட 
(ராடி 115௦) 

20071 

ந]200101/7 

நி]த00ர்ம்‌ நிஜாவ 469 


1722811001 

நவ (பிர்‌ 

ந] தபரி 2 

1112 

ந] ௦) கோர 
நம நீரா 

நீபி௮ர்‌ 110௦ 

]எ4 மினார்‌ 

நி அர்ய1010௦ 

4] 

102: 

1-ம்‌ 

ந] வற்யிர்ர்ஷ வே 
லய 

ந :00 

9] ஞி இமார்க௦௦ 
நி] ஞமாஜ] பசலி 
நரா 

110107 

ந]0எர்‌ 

நி]ர௨11ஐ நேரம்னு 
ி0ர்பத நபந்‌ 
*]0௦0ய1101 
1710௦01210. 10 
நி1000ய16 

ந]0ரர்ம 
நி[ய௦்யகரர்0ு 
நிமி 

நிறம்‌ 


141142 


--சிலும்பு 
_.நுண்சீர்த்தல்‌ 
--சன்னநடுக்கம்‌ 
விரல்‌ உறை 
--விரலிரேகைப்பதுிவு 
கூறுபடல்‌, பிளப்பு 
பிளவு, வெடிப்பு 
பீடை, பீடிப்பு 
--நிலைபெறுத்துத்கசைகள்‌ 
--மாதா எழுத்திருப்பு 
-திலைப்பித்த வைரஸ்‌ 


தளர்‌, துவள்‌ 
-துவளல்‌, தளர்வு 
களர்‌ வாதம்‌, 
துவள்‌ வாதம்‌ 
--காலிழை 
--துவள்‌ மார்பு 
அசடர்ப்பாய்ச்சல்‌ 
--விசிறல்‌ 
--கதைக்கணவட்டைகள்‌ 
-தட்டையெலும்பு 
அசப்பைத்தாள்‌ 
-துட்டைஇடுப்புக்கூடு 
-வயிற்றுப்புசம்‌ 
(அபான வாயு 
--தெள்ளுப்‌ பூச்சி 
-வளைகொடி 
--மெழுகுத்துவளல்‌ 
அ மடக்கம்‌ 
மடக்கி 
ம டக்குப்பரப்பு 
மடிப்பு ஊறல்‌ 
மடிப்பு 
--இமிட்டல்‌ 
மிதவை 
மிதக்கும்‌ நீரகம்‌ 
மிதக்கும்‌ வில்‌ 
--திப்பித்தல்‌ 
திப்பித்தல்‌ சோகுனை 
இப்பி 
செக்கச்சிவந்த 
-- அலைவு 
--கூளம்‌ 
-பாய்மம்‌ 


யர்‌ விவா 50௦ --நீர்மச்‌ சீர்தூக்கு 


நபிய்ம்‌ 01௭ 
நரியப்ம்‌ 01௨02௦ 
மறம்‌ 


குறிதாள்‌ 
நீர்மப்‌ பத்தியம்‌ 
_தீர்மப்பரிமாற்று 
-தட்டைப்புமு 


1001650610) 51 17% 


மமக ரத --ஃபுளோரசீன்‌ நூல்‌ 


ஞர்‌ சோதனை 
19110 20/0 ஒளிரும்‌ 
110 0௦ஸர்‌ ஒளிரும்‌ எதிர்ப்பொருள்‌ 


கரா 1௦பாம்ர௦ திறன்முறை 
10௦0ம்‌ ஒளர --ஒளிர்திரை 


7101089003 மின்னணு திரையில்‌ 
காண்டல்‌ 

ந11010876 .-ஃபுளுவோரியம்‌ 

நம்‌ 00 --நீரலசு, நீரலசல்‌ 

சர்ம ஒட்டம்‌ 

0௦81 ந1760 _-குவியியவிளைவு 

நி௦யடி குவியம்‌ 

1062ம்‌ கிற பிண்ட அனாக்சியம்‌ 

நவி யில --பிண்டச்‌ சுற்றோட்டம்‌ 

ர்‌'௦௦10$ பிண்டம்‌ 

011016 --நுண் குமிழ்‌ 

நி011/௦ய12ா --.நுண்குமிழ 

யி மம பின்தொடர்‌ 

ராய வர்க1101 ஒற்றடம்‌ 

நிராாம்‌(6 _-தொடுவம்‌ 

ந0ற4௦16116 _.உச்சிக்குழி 

நி௦௦0-101801ம்ரத நச்சுணவு 

10௦4 7௧0101 _.உணவுக்குமிழ்‌ 

0௦4 தாள்‌, பாதம்‌ 

நராவாள துளை 

ரணை நரகணமாம --பெருந்துளை 

ண லி. -முட்டையத்துளை 


0௦20 ழர்2ர்மார முதல்‌ செகண்டில்‌ 
ட ப பபட்தி ப வல்லூது காற்றுப்‌ 


௦௦0100 (11%) பரிமானம்‌ (வ.கா.ப.) 
110 01 இடுக்கி 
நிரா 1௦0 _-வேற்றுப்பொருள்‌ 
ளட நகீப்ர்்ற --சட்டமருத்துவம்‌ 


ரான்‌ ஒள்  --சட்டஞ்சார்‌ விஞ்ஞானம்‌ 


ரர விம நுனித்தோல்‌, முன்தோல்‌ 

வி இர்மர்று முறைசார்‌ கல்வி 

மிளாாமம்க அடக்கம்‌, சூத்திரம்‌ 

ராய வரு _.அடக்கப்பட்டியல்‌ 

நிறம்‌ வளைவு 

கார்‌ விய -முன்தள்ளுத்திறனிழப்பு 

1065௨ _-ஏந்தல்‌, குழிவு 

நிரய 016116 _-கூட்டுமடிப்பு 

லா-11வாம்சம்‌ 5லர்‌ --நாலுகைமணை 

0-1 வி12ம்‌ இ2ர்க2--நாலுவால்‌ கட்டு 

10௨௮ -நுண்ணேந்தல்‌, 
பொள்ளை 


_-பொள்ளை வடு 
__ஃபெளலர்‌ கிடை 


_-ஓடிதல்‌, முறிவு 


நிர்மா 
ரி” ரர 
நர எ௦ர்யா6 


தடட ட அத்த த தன்‌ ௮ அதனது 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


131 


நாகா 
நிரகளாமாா நீர்த்‌ 
நிரவி] 0்மாம 
122 

நரவாம்‌0 6512 
நிரலர்ாறவி 1 எற 
]ர202௦ ம9ரார்ப 
நாறிய 

நரக விவா 
124111 

நிரந்தர 

1 இப 
ர்வ] 


ந௦ர்வி $0ற௦ 

நிரரறர்வ] இ்றராகர்‌ர15 

நிரர5ர்‌ 

நிர0510016 

ரத ப்ர 

ந்ாய௦1056 

நிரஎ(ா9110ற 

நிரருர்ற2 

நாயி ஜயாகற 

நியிஜாா21(100 

நியமீர்‌ ராவா 

1) இடப! 

நஙப்றாப்பவார்‌ 
டீ 


மாப 
நாார்த2ர100 


நர மற0110று 
நியமி 
யய ப இ 11 
ஹேர 
நியாம்ப6 
நியா ௦4 ]ர6 நீவி] 
இயம்ப 0ரீ 02௦0 
நியாம்ர5 ௦7 1/0 
நிரா 05 ]₹௦ரர்2௦ 
நியாதர01ம௦ 
பபா 
நியாதிர்ாராட நிஐறர்‌12 


நியா 205 

ராம்‌ இமமிமீ2 
]யாம்‌௦யிர்(15 
இியார்ரியட 
நியஙா] (1 


ராறு ௪1 பேல 


--இழுமடி 
--நாவடி இழுமடி 
-தொறுங்கத்தியம்‌ 
-- உடையுமை 
-யாசு 
-.ஈரண்ட இரட்டை 
குளிர்‌ உலர்விப்பு 
--துண்ணிழுமடி 
சாமியார்‌ சாம்பிராணி 
-- திகில்‌ 
காமமின்மை 
--தெற்றிப்புரை 
முன்னைய, 
முன்னுச்சி 
முன்னுச்சி எலும்பு 
முன்னுச்சிப்‌ புரையழல்‌ 
உறைபனி 
--உறைபனிக்கடி 
அதோளிறுக்கம்‌ 
--ஃபுருக்ட்டோச 
ஏமாற்றம்‌ 
--பொறித்தல்‌ 
--கணக்குத்துவலி 
-கணத்கீய்ப்பு 
-முழுவெண்ணெய்‌ 
_ நிறைமாத 


கொள்ளை (நோய்‌) 


--உறுத்தாவி 
_. (புகை) மூட்டம்‌ 
போடுதல்‌ 
_வினை, பணி, தொழில்‌ 
-வினைசார்‌ 
--பணித்தங்கு 
கொள்ளடக்கம்‌ 
--அ/. 
.-அகட்கோளவடி. 
_.இரையகவடி 
--கருவக்அழு 
--ரெடினாவடி. 
_.பூசணக்கொல்லி 
அகாளான்வழு.வ 
_.காளான்வடிவ நுண்‌ 
காம்பு 
பூசணம்‌, காளான்‌ 
--கொடி ஊதல்‌ 
_-நுண்கொடியழல்‌ 
--நுண்கொடி 
_-குழிமார்பு 


நமாபப்ர்மா6 


நிஸார்‌ .- .-  அள்பொருள்‌ 
மியா வெறி 
மாய016 கழலை 
நியாபய 001055 கழலை வீச்சு 
மியட6 உருகு கம்பி 
நிற5ர்ர70யா --கூரச்சுவடிவ 
௦ 
(௨14 நடை 
(௨12010081௨ _பால்பந்துக்கட்டி 
(8/20(020216 -பால்பெருக்கி 
வேி௮0ர௦1ா% 0௨ -பாலொரழுக்கு 
(081201082மயர்க -கேலக்டோ௫ிரகத்தம்‌ 
வி பித்த 
(வி! ர்ச்‌ பித்தப்பை 
(2115 _-மாசைக்காய்‌ 
(2 விரஊ௦ -கால்வானியத்தூீப்ப்பு 
ச ப12172 1101 
(727101௦ புணரி 
(௨010400012 _புணரிச்செல் 
சேரா ௨- -- காமாமூளைவரைவியல்‌ 
*ய்டபி௦ஜஹ்ரு 
பப -(நறரம்பூ) முடிச்சு 


சேது 09௦0 --முடிச்சுத்‌ தடை 
(8ைஜிர்ம 111௦01 ௨ம்௦ 
திரரா நரா --முடிச்சுத்‌ தடையி 


(வஜிர  --நரம்புமுடிச்சுப்புத்து 
611179 15 செத்தை, செற்றது, 
அமுகல்‌ 
ஹஜ அழுகிய வாயழல்‌ 
ஒரெ ௮1715 
(7310௨௨௦ குப்பை 
வோதவராவ -கொப்புளி, கொப்புளியம்‌ 
சொதி 
(7220114871 -கார்காயிலியம்‌ 
(855௦௦010௫௬ --கெஸ்ஸீரிய (முடிச்சு) 
எடுப்பு 
(௦21௨ --இரையியவலி 
(891௦040113 --இரையியயெடுப்பு 
கரா --இரையிய, இரையக 


ர்ா1௦ கரர்வரு -இரையியத்‌ தமனி 
கரரர்‌: கோம்்ாக --இரையகப்‌ புற்று 
(25171௦ ரர] --இரையிய திடீர்த்துன்பம்‌ 


ட ணிப்பப்ப --இரையகவடி 
ஷேர்ப்ேே ரரி” --இரையிய 
இன்‌ ஃபுளுவென்சா 


க்1௦ அயர்06 
25111௦ 1,27௨2௦ 


இரையக நீர்‌ 
இரையகக்‌ கழுவல்‌ 


கணகட ஆம்லட்‌ டடத. 
“கலைச்சொல்‌ அகராதி 


89. ளொர்‌(2112 


(7898177௦ இய0ரர்0ோ --இரையக உறிஞ்சல்‌ 


ஷே 110 --இரையகப்‌ புண்‌, 
குடல்‌ புண்‌ 

ரர --காஸ்ட்ரின்‌ 

5118 --இரையகவழல்‌ 

ஷோ --இரையக, இரையிய 

ஸய்00011௦ இரையக கோலிக 

851100010௮ -இரையக சுரோது 

(85470- --இரையக சுரோத 
£ம௦ம்‌ர05(01டு வாயமைப்பு 

வேய்‌ ரெ்ரர(15 இரையக குழல்‌ 


510-௭00 ஜஹா இரையக குடலியல்‌ 
கெள்ா்ாறகமு -- இரையக குடல்நோய்‌ 
ர்௦0ர்‌2:0800ற06. --இரையக குடலுட்கஈட்டி 
ேர்௦னர்சா0ர்டு --இரையக குடல்‌ 
வாயமைப்பு 


ர்0 நிற்றி: -- இரையக பேருதுர 


ம்னு மடிப்பியத்‌ தமனி 
கே ௦11(05ரர்ரவி இரையக குடலிய 
கடர்ம்கர்ராவி இரையக குடல்பாதை 
1௨௦ 
கே்டர்ர்ம௦ரு -- இரையக திரஇணி 
வாயமைப்பு 
(785120102பி௨01௭ -இரையகமெலிவு 


கே௦-0கரா்‌க2வ இரையக உண்டுழலிய 


5110ற௨0்டு --இரையக நோய்‌ 
றர --இரையகப்‌ பொருத்தம்‌ 
0 ளப்‌ --இரையகவிதானிய 
கேள்௦றஷரு --இரையகவமைப்பு 


(வரா 0ற110௨110ய இரையகக்‌ கொசுவம்‌ 
௨511010515 --இரையகச்‌ சரிவு 
(8510ற01710௦00000 --இரையக முழையெடுப்பு 


2511080016 --இரையக உட்காட்டி 
2911051011] இரையக வாயமைப்பு 
(0850010103 --இரையகத்‌ திறப்பு 
ளோொக2௦ -குழலூட்டு 

912110௦ ஜெலட்டின்‌ 

6 ஜீன்‌, பண்டியக்கி 
ோறோ௦010ஜு --வமிசாவளி 


னேவ கறக - பொது உணர்வகற்றல்‌ 

லேவி றவர்‌: - பொது உணர்வகற்றி 

னோமரலிர்ச6ம்‌ பரவிய, பரந்த 

ளோ உறவி --பித்தனின்‌ பொதுவாதம்‌ 
௦ரீ (1௦ றதா 


வேளவி விஜ -பொதுத்துயிரியல்‌ 


ேெெள/6 பாரம்பரிய, மரபு 
ோேே௦ர்ர்06 __ மரபியல்‌, 
பாரம்பரியவியல்‌ 
சேர்ல! இன உறுப்பு சார்ந்த 
ோம்‌(பீர் --செனிப்புறுப்புகள்‌ 


ஹேோ்‌ர்௦ரொமாவ] 


(ேப்ர்ரரொயாலி 
(70116 
0170௦ 
வனே 

(215 

(ம விமா 
(ய காயம்‌ 


(20ஊ2றர்ம்‌௦8] 1 ரர்‌ 


ர்கார்‌01021564 


(ளலாம்‌010ஹு 
[8291114191 
(ர்க்க 

(7௦111 

ளே (வி 
(ராம லோர்ா6 
ளா 42௨ 
(ளமார்0ர்06 
ேோ௱ம்றவி (ளம்‌௦ 


--செனிப்பிகுரங்க பிரிமிய 
ஜீனோம்‌ 

ஜீன்‌ வகை 

சானு, (கால்‌) முட்டி 
பேரினம்‌ 
-சப்பைக்கால்‌ 
அகுப்பைக்கால்‌ 
-புவிவரை 
-முதுமையியலார்‌ 
__-முதுமையியல்‌ 
முதுமை மருத்துவர்‌ 
முதுமை மருத்துவம்‌ 
நுண்ணுயிர்‌ 
கருச்செல், 
அழுளைமையம்‌ 
செருமானிய மணல்வாரி 
-நுண்ணுயிர்கொல்லி 


முளைச்செல் 


--முளைமயம்‌ 


சளோர்மபி ரம்யா முளைப்புறத்‌ ே தாலியம்‌ 


(8271): 01 
ேளலர்‌0100 
(2651821101 
(20580 
(1௦15 11௦௦5 
(5121ம்‌ 
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ந[ணாம்ற122ரக 
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இயந்திரம்‌ 
--இதய நடை 
-வெப்பக்கட்டுப்பாடு 
வெப்ப இசிவு ௨ 
வெப்பச்‌ சோர்வு 
வெப்பத்‌ தடை 
வெப்ப வாதம்‌ 
-பருவப்பித்து 
--தூறுமாறான காய்ச்சல்‌ 
_போகநதாட்டம்‌ 
--ஏகார்‌ குறி 
_.ஏயின்சு மெய்யம்‌ 
-சூரியச்‌ சிகிச்சை 
தலைக்‌ கவசம்‌ 
--புழுப்பற்று 
--ஓண்டுப்புழமுவியல்‌ 
__ஆணி 
--பகற்குருடு 
--அரைப்புல மறைப்பு 
பக்கத்‌ தேய்வு . 
_பக்கக்கொக்கரிப்பு 
-. ௮அரைக்கோலனெடுப்பு 
ஒற்றைத்‌ தலைவலி 
-பக்கச்சுவேதனம்‌ 
-- அரை நா எடுப்பு 
பக்கக்‌ குறை வாதம்‌ 
பக்கவாதம்‌ 
திறல்‌ 
ஈரல்‌ வலி 
ஈரல்‌ எடுப்பு 
_-கரல்‌, ஈரலிய 
ஈரல்‌ தமனி 
ஈரல்‌ நாளம்‌ 
-ஈரலிய வளைவு 
_.ஈரலியபித்தக்குழல்‌ 

வாயமைப்பு 
_.ஈரலிய வீக்கம்‌ 
ஈரல்‌ குடலிய 
_..ஈரல்‌-கரகிணிய 

வாயமைப்பு 
௨.ஈரலழல்‌ 
_.ஈரலாக்கம்‌ 


ல்லா 
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1/௦ போற்‌ 


*ச்ஷச்ரேட 

நர்ஸர்ராரவிழ 

கஞ்‌ 
ஒருறமா௦ற1௦ 


*ரஸகர்௦ரர0நம்‌௦ 
12 0-7மயாயரிர்ரு 
ந ள௦யிர்வர 
இ ளலய்றர 
னம ஹமி 
(111) பய 
பளார்‌ 
*னாம்ற1ஷ(ு 
ளா்பங்ஹர்ரு 
நனம்‌ 
*ணாம்௦ர்0ாரு 
சாறாக 
ங்ணற 
நறை காறி 
நற இராய 
நற சீகா 
1129112110) 2 ப 
பில்ம020ரடி 
நூஞ்னஜாவி்‌ 
$ரசன0102006 
ந்னு 
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ந16(ள010]10 
பஷெிழ்க110ு 


11 ன௦றர்ம்‌௦ 
*]6ரன௦2172009 
நிப்கர்பக 

நரர் எச மாயம்க 
்ம்ணாடிப்ற 
(ய 101] 
ந11420816 
நர்ணைகாவி0ற12 
நியா 

நிர 26 ரங்க 
நர்ய்டய(6 
7340071091 
*315401௦ஹு 
11510 ஜகாம 
1119421௮09 
நரட்6ர்ரறலரிம010 ஜு 
நிம்சர்ரற] 20௭5 


நீபபீ$ர்‌0000070 கிருடுவ்த 
கரப4040ர5ம௦ 11903012 


-.ஈரல்செல்லிய 
கடின ஈரல்‌ 


“சரன்‌ புத்து 
_-பபரிரல்‌ 
ரல்‌ நீரக இணைப்‌ 
போக்கு 
ஈரல்‌ நச்சிய 
--மந்தைத்‌ தடுப்பாற்றல்‌ 
பாரம்பரிய 
பாரம்பரியம்‌ 
--பாரம்பரிய குடும்பம்‌ 
-இருபாலி 
--மிதுக்கம்‌ 
-பிதுக்கத்‌ திருத்தமைப்பு 
-பிதுக்கத்கைப்பு 
--பிதுக்கவெட்டி 
பிதுக்கவெட்டு 
--அக்கிநெறிப்பு 
அக்கி 
--இற்றக்கி 
--எர்பிசுவைரசு 
--டூபரக்கி, அக்கி அம்மை 
--அக்கிவடிவ 
-வேற்றின 
-வேற்றொட்டு 
--வேற்றிய 
-வேற்றொட்டமைப்பு 
--வேற்றுப்பால்புணா்‌ 
-வேற்றிட அத்தியாக்கம்‌ 


-வேற்றுவளரி, பர வளரி 
--வேற்றுப்புணரிய 
ஓட்டை, சந்து 
 சந்துப்பிதுக்கம்‌ 
குளிர்‌ முடங்கல்‌ 
விக்கல்‌ 

சுவேகனம்‌ 
--ஓளிமமுங்குப்‌ பார்வை 
--ஐலம்‌ 

கீல்‌ மூட்டு 

.-உரோமி 

இசுச்செல்‌ நோய்‌ 

அ திசுவியல்‌ 
-கோட்டுவரைவு 

--தஇசு மூறிவு 
-திசுத்துயரியல்‌ 
.-இத்தோபிளாசுமா நோய்‌ 
இசுநச்சு அனாக்சியம்‌ 
_திசுநச்சுக்‌ தாழாக்கசியம்‌ 
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நுுலிரா்ம்‌ 


நீடும்‌ 


பூச்சிக்கடி 
-குண்டாணி ஈரல்‌ 
--குழலுூரசி 
--இமியோபது 
--ஒருசமநிலைவிப்பு 


-மனிதக்கொலை 
--ஒருசீராக்கு 

ஒரின 
--இனவொட்டு 
-ஓரேபக்க 
-பண்பொகத்த 
--ஓருசேர்பக்க 
-ஒருபால்புணர்‌ 
--ஓரின உறுப்பு மாற்றம்‌ 
--ஓத்தபுணரிய 
கொக்கிப்புழு 
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தெள்ளிய, பளிங்கு 
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முத்து கருப்பம்‌ 
-தீரிரத்தம்‌ 
_..நீர்ப்பனிக்குடம்‌ 
-தீர்முத்து 
--நீர்மூட்டு 
--.நீரேறிய 
--நீரண்டம்‌ 
நாண்‌ நீரண்டம்‌ 


நீர்‌ கபாளம்‌ 
_நீர்கள்ளி 
--நீராற்பகுப்பு 
_-நீர்க்கருவகம்‌ 
நீர்‌ நீரகம்‌ 
_..நீர்‌ இதயப்பை 
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பிற: 
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__நீர்ச்சிகிச்சை 
_-நீர்‌ மார்பகம்‌ 
_.நீர்றீர்க்குழல்‌ 
சுகாதாரம்‌, 
சுகாதாரம்‌ 
நீர்க்கட்டி 
_..உரமானி 
_ ஈரமீர்க்கும்‌ 
--ஐமன்‌ 
_-ஐமன்‌ எடுப்பு 
ஓமன்‌ திறப்பு 
_.அயாய்டு 
_.அதியமிலம்‌ 
_-அதியியக்கம்‌ 
--அதிரத்தம்‌ 
--அதியுணர்வு 
_.அதிவலி (இணக்கம்‌) 
_.அதிபலவீனம்‌ 


--அதிஅழுத்த 
_-அதி பைலிரூபினிரத்தம்‌ 


தன்‌ 


--அதிகால்சிய இரத்தம்‌ 
_-அதிகால்சிய நீரிழிவு 
_.அதிகரியம்‌ 
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மறன 210819 
1௪% 1994410222 
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நிற னறைம்2்0ிர ம 
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நற ளறற்கு8 
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[ஊர்ல 18 
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நுுறனறர் 2615 
நற றர்ஜுனர்கா10ர 
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நிரறளாவிரப்க 
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-அதிகுளோரைடிரத்தம்‌ 

_.-அதிகுளோரைட்ரியம்‌ 

..அதிகொலெத்திராலி 
ரத்தம்‌ 

--அதிதிற 

--அதிமின்‌ பகுளியிரத்தம்‌ 


--அதிவாத்தி 
--அதிதீட்டம்‌ 
-அதிமடக்கம்‌ 
--அதிசக்கரையிரத்தம்‌ 
_-அதிகிளைசினிரத்தம்‌ 
_-அதிசுவேதனம்‌ 
-அதிஇன்சுலினியம்‌ 
--.அதியிமுச்சி 
_.அதிகேவியரத்தம்‌ 
--அதிகரட்டுமை 
--அதிசலனம்‌ 
_-அதிகொழுப்பிரத்தம்‌ 
_.அதிமக்னீசரத்தம்‌ 
-அதிவளர்சிதைமாற்றம்‌ 
_-எட்டப்பார்வை 
-- அதியசைவு 
_அதிநேட்ரியரத்தம்‌ 
--நீரகப்புற்று 
--அதிநகம்‌ 
அதி ஊடழுத்த மதுமேக 
மயக்கம்‌ 
--அதியூடழுத்தம்‌ 
--அதியத்தியம்‌ 
--அதிஆச்சால நீரிழிவு 
--அதிபாராத்தைராய்டியம்‌ 


_-அதியலைவு 
--அதியுணவு 
_..அதிஃபீனைலலனினி 
ரத்தம்‌ 
--அதுப்‌ஃபாசுஃபேட்டி 
ரத்தம்‌ 
--அதியழுத்தம்‌ 
-அதிநிறமேற்றம்‌ 
_.அதிபிட்டூயிடரியம்‌ 
-அதிபெருக்கம்‌ 
--அதிமூச்சு 
_-அதிபொட்டாசியரத்தம்‌ 
-அதிசுரம்‌ 
_.வன்தன்னெதிரிணக்கம்‌ 
_-அதிசுரப்பு 
_-அதிநுண்ணிணக்கம்‌ 
_..அதுிபிளீகியம்‌ 


றம 


குர்‌ சன்ன 


நற ளர்‌ சேடு 


ஙிடுறளா$ளடிர்றா 
நற ளாமர்க 
நற எர்ர்ரா0ம்மிற 
*இருறள்0ய்க 
நிுறனர்0ாப௦ 


*ரறளர்‌01010 
நரறள்ர்ப்0975 
ற ளர்ரரம்டு 
நிடுறளமார்கெளாப்& 
றாக! 
ற ளார்ர்குபர்ப0615 
பப்ப! 
*1ுர்டி 
*ரற்மிளாடி 
நிருற0515 
நிறம்‌ வறர 
பறம! 


உய்ப்ப 


நிற்ப 
ம ற0௨051110518 
1130008108 0ம்‌௨ 
நற௦ய்ம்‌0களம்க 
10 பப பிப ட்ப ப 
ந1$ற௦0்௦ஈம்1௨ 
10௦ 0்௦ய்ர்மாய 
$10001710101௦ 
அிருவளாப்க 


£13ற00யம்‌௦ 
19011௦ 
(ரவா 
*1ற01ம001100 
றதா க21௦- 
நுயிர்புகளாம்க 
1190 2294ரர்யாம 


*1ற0ரவ1ர10 14 


--அதிவிலகுபுருவம்‌ 
-பேரழுத்தத்‌ தீவிரத்‌ 
திருப்பம்‌ 
--பேரழுத்தம்‌ 
-அதிவெப்பத்துவம்‌ 
- அதிதைராய்டியம்‌ 
--அதிவிறைப்பு 
--அதிவிறைத்த, அதி 
யழுத்த 
--அதிவிட 
--அதுரோமம்‌ 
--.அதிவளப்பம்‌ 
--அதியூரேட்டிரத்தம்‌ 
--அதிவளியோட்டம்‌ 
-அதிஉயிர்ச்சத்துவம்‌ 
--அதுபரிமான ரத்தம்‌ 
ஐஃபா 
--இரத்த மூன்னறை 
--அறிதுயில்‌ 
--அறிதுயில்‌ மருத்தும்‌ 
--அறிதுயிலுள்ள, 
உறக்கமூட்டி 
உறக்குவியம்‌, 
அறிதுயிலுத்துவம்‌ 
உறக்க நச்சு 
--தாழுணர்வு 
-தூழ்கால்சிய ரத்தம்‌ 
--தாழ்குளோரைடிரத்தம்‌ 
.அதகாழ்குளோரைட்ரியம்‌ 
_-.-நோய்மைக்கலக்கம்‌ 
விலா வடி 
-.தாழ்நிறச்சோகை 


--சருமத்தடி 

-தாழ்ல்பைப்ரினோ செனி 
ரத்தம்‌ 

_..தாழ்வினை, தாழியக்கம்‌ 

--தாழ்காமாகுளோபுலினி 
ரத்தம்‌ 

அடிவயிறு 

--அடிவயிற்று நரம்புகள்‌ 


றவர்‌ 21 ளட --அடிவயிற்று (நரம்பு) 


நற0ஐ10555/ 
ப்பட்‌ 211] 
நடற விகார்‌ 


நிீபுறணெகனு ௦6ம்‌ 


நற்கு 
நிறு ்ஹ்ரி111 
நற ாக்யிார்ர 


கலைச்சொல்‌ அகராதி 


வலை 
--தா வடி 
தாழ்‌ சக்கரையிரத்தம்‌ 
_தாழ்கேலியரத்தம்‌ 
-தாழ்மக்னீசியவிரத்தம்‌ 
-தாழ்வெறி 
-தாழ்வளர்சிதை மாற்றம்‌ 
குறையசைவு 


138 113/9187082]01ர20 ஜந்ம 


$1300ற21௨ணர்க --தாழ்நேட்ரிய ரத்தம்‌ 


*13ற0-0ா01வாடு -தாமூடழுத்தம்‌ 
119ற0றவ2- -தாழ்பாராத்‌ 
11010 தைராய்டியம்‌ 
ப படிப்‌ 192104 அடித்தொண்டை 
ரற௦ரர்ா1& -தாழச்சு 
மடறரம்மவஹா்ககணர்க -தாழ்‌ஃபாசுஃபேட்டி 
ரத்தம்‌ 
றர --அடிவளரியெடுப்பு 
நட்டு சேலம்‌ --செரிபா அடிவளரி 
101 2516 --தாழமுத்தம்‌ 
1றர்ஜனர்வ --தாழ்நிறமேற்றம்‌, 
தாழ்சகறையம்‌ 
கிருறலாப்யர வரு தாழ்‌ பிட்டுமிட்டரியம்‌ 
்ரறறிஷர்க “தாழ்ப்‌ பெருக்கம்‌ 
றற கய -தாழ்பொட்டாசியரத்தம்‌ 
றறார்ள்களம்க --தாழ்ப்புரத ரத்தம்‌ 
11ற0றா௦மிா0ாம்‌1- -தாழ்புரோத்ராம்‌ பினி 
191101 ரத்தம்‌ 
$1000ர7௦॥ -சீழ்முன்னறை 
1205௦00140 தாழ்சுரப்பி 
*]ற0ளும்க --தாழ்மோப்பம்‌ 
நரற05125]6 --அடித்தேக்கம்‌ 
்‌ிற௦2௮01ஷ --அடிநீர்துளை 
1191051811௦ --கீழ்த்தங்கு வளியியம்‌ 
இிறலாரா0ார்க 
1101௦0 தாழமுத்தம்‌ 
1 சயியப பப்ப --தளமியடி. 
நிற 011/ வா -அங்கையடிமேடு 
2111121192 
உய்ப்ப --தாழ்வெப்பம்‌, தாழ்‌ 
வெப்பநிலை 
10 யப --தாழ்தைராய்டியம்‌ 
11ற060ரம்‌& தளர்ச்சி 
10 00ாம்‌௦ -தாழழுத்த, தளர்ந்த 
*்றள॥/121100 -கதூழ்வளியோட்டம்‌ 
மிருகம்‌ -தாழுயிர்ச்சத்துவம்‌ 
நற வளோர்க --தாழிரத்தப்பரிமானம்‌ 
நிறு 021ய4௦ 5100:--தாழிரத்தப்பரிமான 
அதிர்ச்சி 
மற 0502 எயம்௨ _..தாழமாக்சியரத்தம்‌ 
நற 0501௨ ..தாழாக்கியம்‌ 
நிறய நாறலப்௨ --தாழாச்சியத்‌ தாழாக்‌ 
இயம்‌ 
நிருர்னர்க _நாடகமாட்டம்‌ 
1350௭௦௦101 -கருவகமெடுப்பு 
ஙிருள்ள௦தாவாாா கருவகவரைவு 
பி 6ரர0- _..கரவக அ௮ண்டக்குழல்‌ 
கவிற/நத0ஜுஎறர்பு வரைவியல்‌ 


*13/6110881]10 208001 


*றுர்ா0- 
5வீற/ 2051011317 
ந0்ர்ரே ௦0 
$13/9100- 
ரகர வீரா றற்டு 
114௦000519 % 


8402ம்‌ 
[௦6 82 
நரா றர 
1௦015 
10410:0515 

ம்ம்‌ 

ரமன 80௨1/௦0 


(1 114/ 
ர்ய்/௦றகர்ப்‌௦ 


1 பய 
11010! 

1]200000வ] 7 விர6 

பிலா 

112௦ 

3120 110998 

ரம்யா 

11101௦ 

11226 


$றர2௨௦ நோரடப்பினா 


மாவது 
11820 
ற்‌ பீலா 


நயம்‌ யரர 
நறபாய வர்மா இஹ்ரு 
பிறாறாரமற6 
பப்ப பபப 
தியமாமா6 


நீறமாபயாம்(37 
நாற ார்சவ(10ய 


நரா ர்க55237 


ப ப 230 
பபப ப்ப 


சரா ப010ஜ 


கலைச்சொல்‌ அகராதி 


620110 
நாராய 0600௦ 


--கருவக அண்டக்குழல்‌ 
வாயமைப்பு 

--கருவகத்‌ திறப்பு 

-கருவகக்கண்டத்தைப்பு 


இசுச்செல்‌ தோய்‌ 


] 


--மருத்துவச்செனிம 
--பனிக்கட்டிப்பை 
--மஞ்சணக்குறிப்பெண்‌ 
-மஞ்சணம்‌ 
__மீன்சருமியம்‌ 
--இயல்‌ 
ஒன்றுதல்‌, அடையாள, 
அடையாளம்‌ காண்டல்‌, 
இனம்‌ காண்டல்‌ 
முட்டாள்மை 
-.தான்தோன்று 
(நோய்‌) 
-வெண்டிரிகிளத்‌ 
குன்னிலயம்‌ 
_ஈர்ப்பக-சக வாழ்வு 
அ சுர்ப்பகம்‌ 
-இலியக 
--இலியகக்‌ குழிவு 
-இலியம்‌ 
--தோற்ற மயக்கம்‌ 
--உளஉரு, பிம்பம்‌ 
பிம்பம்‌ அடர்வி 
_.உளக்காட்சி 
-ழுதிர்து 
 சமசீரின்மை, 
சமசீர்க்கேடு 
.மட்டியம்‌ 
-குறைப்பிறவிக்‌ குழந்தை 
கடுப்பாற்று 
_-தடுப்பாற்று பொருள்‌ 
_-தடுப்பாற்று இணக்கம்‌ 
--தடுப்பாற்று துலங்கல்‌ 
குடுப்பாற்றல்‌ 
தடுப்பாற்றுவித்தல்‌ 
_-துடுப்பாற்றியலியக்‌ 
கணிப்பு 
_தடுப்பாற்றுச்‌ செனிப்பு 
_-தடுப்பாற்றுச்‌ 
செனித்திறன்‌ 
-தடுப்பாற்றியல்‌ 
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ர்றபாய0ற2(11010 0 
ரறபயா0$மோக] (ரர 


1110111090 றறா ௦5541 


யமா 


பய ப்பபிப। 


பபறவ0ர௦ம்‌ 


நற 0160 
௦ ஷ்ஜஹற்ரர்‌ 


ர்றாாறவ௦ர்2ம்‌ நர 20ரமா௦ 


ர்றாறவீம௦ம்‌ 19754௨00௦௦ 


1111 
ர்ராறவிறகம்‌[6௦ 
ற (ம்‌16 

எஞ்‌ ௨10 
ர்றறனரீராஎர6 
ர்யாறனரீமாலர்ம ௩௧௦6 


1000ற126 க070100 


அதடுப்பாற்று நோயியல்‌ 
--தடுப்பாற்று 
நுண்ணிணக்கம்‌ 
-கடுப்பாற்றடக்கு 
-தடுப்பாற்றடக்கு 
மருத்துவம்‌ 
--குடுப்பாற்ற 
மாற்றூடுருவித்தல்‌ 
அறைந்த, செருகிய, 
சிக்கிய 
சிக்கிய வேற்றுப்பொருள்‌ 


--அறைந்த முறிவு, 
செருகிய முறிவு 


--இதாலைவுமயக்கம்‌ 


-கண்டுப்படா 
தோன்றா வோர்வை 


--துளையில்லா 
துளையில்‌ எருவாய்‌ 


ர்றறன*0ாக(6 ரர துளையில்‌ ஐமன்‌ 


மறன 
மறற (120 
ந்றாறவ்ர்த0- 
மேோர்‌உத1052 
நாறவர்‌ 
நார ஊர்வர்ர்0 
ம்யற௦ர்‌வ106 
ந்றாற௦ரனர்‌ 


ர்றா௦ஹவ(6 
ர்ப்றயம்‌5௦ 
ரமாறய்க ,&௦ர்0 
மழயன்ட மிரள 
70௨௦0௦5921]11117 
பப்ப 

நற ௦௦0102 
நபர்களும்‌ 

1 61 022101 
100690 

ர்ய்௦்ட்மா வர்ர 
910211 
ழ்ற015701 

110150 

10150 70௦41 
91010 இப்பப்பு 
10௦01பிற ௨11113 
190011) ௦10106 


.-ஊடுவிடாமை 
இரங்கு 
-தொற்றுச்சிரங்கு 


-உள்வை, உள்வைப்பு 

அ உள்வைத்தல்‌ 

ஆண்மையின்மை 

--வீரியமில்லா, 
ஆண்மையில்லா 

--சூலிப்பி 

துடிப்பு, துடிதுடிப்பு 

இடர்‌ வெறிச்செயல்‌ 

-ஆதிதிரப்படும்‌ ஓட்டுதர்‌ 

--எட்டாமை 

ஓட்டா 

.உட்கலப்பு 

கன லோளிர்‌ 

அடைபட்ட 

--கூபாக்கலவி 

--எரிசரூளை 

துவக்க 

--இறுல்‌ 

வெட்டி 

_.உள்ளடங்கு மெய்யம்‌ 

ஒவ்வாமை 

--தகாமை 


1200ற120௦ 4040 --குறைச்சிதைவு 


1000வ0166 117௧௦01076 


*௦௦0ற121௦ 1 ரக௦ரயா€ - விரிசல்‌ 
நந௦ொப்ளை 0 --அடக்காமை, நீரொழுக்கு, 
மலமொரமுக்கு 
10002 ம10௮110ை -இணைவெொமழுங்கின்மை 
1 பு --அடைகாப்பு, 
நோய்காப்பு 
நாம்க0 ௪௦ம்‌ --தோய்காப்புக்காலம்‌ 
மம்மா _.-அடைகாப்பி 
நரம --இன்கசு 
ம்ற்றும்‌ சார்பற்ற ஒதுங்கல்‌ 
ஜோ 
ர்யபரறாம்ல(6 _-வகைபுலப்படாத்‌ 
மஜா தொழுநோய்‌ 
ர்யய2௦்‌ --அல்தேர்மிடற்றுட்‌ 
1 காங த0500றரு காண்டல்‌ 
றவர்‌ 1ஜ்பீரத -நேர்ப்படாவெளிச்சம்‌ 
ய 20 --அல்நேர்‌ கண்ணுட்‌ 


பப்பி வப காண்டல்‌ 
ர்யய2௦௫ 7101௧௦6 --தோர்ப்படாத்தாக்கு 
றப்ர்ர்ப்பவி ர றாமயார்ரபு --கனிமிக்‌ தடுப்பாற்றல்‌ 


யம்‌ினர்‌ 17100 -நெட்டூமைப்புண்‌ 
ம்பம்‌ கம்மா --தாூண்டற்கிதைவு 
ப பபப தாண்டல்‌ 
ந்யர்மா2(10ற --அடிக்கனத்தல்‌ 


ர்றரோப்21்‌ 015866 --தொழில்சார்நோய்‌ 
ர்றம்ர்ய/்வி நீர --தொழிற்சுகாதகாரம்‌ 


10112 --இயக்கொழிவு 
நீறரார்ம் ஹ்‌ கற்ார்டை-தவிர்ப்பில்‌ சிதைவு 
ந்ரமிஹர்‌ குழவி, கைக்குழந்தை 


நமிரர்‌ ரிரீரா(வீர்ரு --குழவியிறப்பு விகிதம்‌ 
௮76 

நாமிவா(ர1௦ பிடிமார0௨ --குழவிய நீரண்டம்‌ 

நமீலர(்‌1௨ காவி -- இளம்பிள்ளை வாதும்‌ 


மீலார்பிரளா --இளந்தோற்றம்‌ 
நமீ --இரத்தநசிவு 

11 ப 0ர்ப்ப --இரத்த ந௫ிவுறல்‌ 
ர்பமீ2௦11௦0 -அக்கிரமிப்பு 


நகநீ20(ர0பக 10192256, --ஆக்கிரமிப்பு நோய்‌, 
மமீ௦௦177௦ 1015௦௨5௦ தொற்றுநோய்‌ 


ரரமீ6௦11006 1/8 --அக்கிரமிப்புக்‌ காய்ச்சல்‌, 
தொழற்றுக்காய்ச்சல்‌ 
ரீயபீ2௦(17௦ --தொற்று 


நரபீ௦:1௨ ஷபா --ஆக்கிரமிப்பு ஈரலமல்‌, 
கொற்று ஈரலழல்‌ 


மிரர்‌ கீழ்‌, கீழே 

நரம்ளர்மாரஏ மேற்கு --தாழ்மனப்பான்மை 

றம்ளர்‌ா கீழ்‌ வபைத்தமனி 
மசி ஷர்னர்‌௦ கரார்ார 

மீனவ தீழேபக்கிய 

ம்றநீரா0ரர௦012 -தீழேமையிய 


ணை ணைன 4. வன அணக 
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நரி ரர்பர்ரு 
மீஜர்௭1100 
பப்ப 
ரமி 21100 
நயரிமளா2௨ 

1 பப்பிபு 
றம ௨௦7712] 
நாம்காவம்‌ 8816 


ம்ம்‌ 2$றர்ப0ய6 
வறரியாாப்பறயப்மாா 
ந்ரீரவ10ா 


மதா0ர்ர” 1௦ஸடமி்‌! 
1றஹு்பவி 

ஊராக! வேவி 
ர்ஊர்ஈவி நரனாச்க 


றஜம்வி ரர்2காரனார்‌ 
நாம்‌ 2பிக($்0 


ந்ற்னாளார்‌ 
ராம்ர்ற்ர்ர்ராா 
நம்ப்றர்ர0ா 
நயர்(12117௦ 
நறப்ஷ01௦ 
ர்யர்‌20 0 


1 1121 
ர்ரராவர்க 
நீமாராகர10ற 
ரா0201015 
101000ர்‌ 
ரப 0ாபம்ருவர்‌6 
ரர0ெர்தர10ெ 


ப யப்டு 
1001001௦ 
101154 
2) படிப்‌ 
11%5601]1610௦ 
ள்பக1]100 
11101) 
பி 
இல ௨(100 
டிரா 
்டிர்திம்‌ 
ந்றி5ரர்ற, 


்ய0்ர 


மலடு 
பிடித்தல்‌ 
--உட்பரத்தல்‌ 
--அழற்சி 
--இன்‌ஃபுளுவென்சா 
--இளவிகளமுி,, காரையடி 
--பரிதியடி 
--செவ்வடிக்கதிர்‌, 
கதாழ்செங்கதிர்‌ 
--முள்ளடி 
--கூம்புப்புழை 
--விரவித்தல்‌ (இ௫ச்சை) 
குடிநீர்‌ (மருந்தியல்‌) 
--உடகுத்துந்கம்‌ 
கவட்டை 
--சவட்டைக்கால்‌ 
-கசிவட்டைப்‌ பிதுக்கம்‌, 
கவட்டைக்‌ குடலிறக்கம்‌ 
-கவட்டைநாண்‌ 
--மூச்சிழுத்தல்‌, 
ஆவிபிடித்தல்‌ 
எப வ 
தணிப்பு 
-தணிப்பி 
-முன்முனைவு 
--செந்நிறை 
--உட்செலுக்கல்‌, ஊசி 
போடுதல்‌, செந்நிறைவு 
(துயரியல்‌) 
-உள்வாய்‌ 
-- பிறவி 
-நரம்பிப்பு, நரம்பித்தல்‌ 
-திதுற்ற 
சாது 
--பெயரிலி 
--உட்புகுத்தல்‌, 
புறையூற்றல்‌ 
கனிம 
வன்மை வளர்‌ 
--விசாரணை 
பைத்தியம்‌ 
பூச்சிகொல்லி 
--விந்தாரட்டல்‌ 
புலப்படா 
புலப்படா வியர்வை 


-உள்வைத்தல்‌. 

-உட்டெளிவு 

--தானத்திய, 
தானத்திலேயே 


80801 

3160ம்‌ தூக்கமின்மை 

ர்யஷா்21100 -உட்சுவாசம்‌, உள்மூச்சு 

நனக மேக உள்மூச்சுக்‌ 

கொள்ளடக்கம்‌ 

ர்ரறண் வார ௯௦௭6 --உள்மூச்சு மிகுதிப்‌ 
*010011௦ பரிமானம்‌ 

நப5றர552(எ0 இறுகிய 

ட்ட --உட்பாதம்‌, உள்தாள்‌ 

5411121100 _.-சொட்டல்‌ 

1511004 உள்ளுணர்வு 

நடியரிர்வார் --உள்ளூதல்‌ 

பயி இன்சுலின்‌ 

நாடிய/10-00108 இன்சுலின்‌ மயக்கச்‌ 
நர௦தய்றமர்‌ சிகிச்சை 

நீர ஒயிர்ு0ா0 ௨ இன்சுலின்‌ புற்று 

யர்‌ யாறனர்‌ போர்வை, தோல்‌ 

1றர்விர்த006 அறிவாற்றல்‌ 

ரர்ன்‌௨ கோம்க௦ --தீவிர இதயக்‌ காணிப்பு 
(௨௦ பியர்‌ ஒன்றியம்‌ 

*்ணர்று நாணா முனைப்பு நடுக்கம்‌ 

பர்கா! பெர்ா _மூட்டிடை 

ரார்ளகபாவ] _.ஏட்ரிய விடை 

பரக்க --ஆரிகிளிடை 

ர்பர்ஊீ௦வி1ய/கா _-செல்லிடை 

பப்பி பபப _-இளாவிகிளிடை 

பிபி ப _-முண்டிடை 

யர்ர2091௨1 _.காட்டவிடை, வில்லிடை, 


ராட்னா௦௦9/ப]ி 50௧௦6 


_.அகாட்டவிடைவெளி, 
வில்லிடை வெளி 


ரீய(0000756 தொடர்பு, கலவி 

நர்‌ மயோானம்‌ _-ஊடுநிலவு 

ர்ர்ளாமார _-ஊடு ஆக்கிரமிப்பு 
ந08ீ20710ற 

நம்மை _இண்ட்டர்‌ஃபெரான்‌ 

்ய(௦பி௦ற்கா _- வளைவிடை 

றர்ன்0்ய/்கா -நுண்வளைவிடை 


ரரர்ணாம௦01௨06 16ல்‌ --இடைப்படு நல்வாழ்வுப்‌ 


(3௦ பராமரிப்பு 
ரரர்னாம௦0்க(6 1௦% --இடையாதரிப்பி 
படவி) _சூதகவிடை 
நரர்ணாம்‌(ரணர்‌ --இடைவிட்ட 
ம்றர்னாபிரர்மேர்‌ _-இடைவிடு கஞ்சத்துவம்‌ 
(1284௦௮71௦0 


நமர்னாரிரர்றர்‌ நள 


_இடைவிட்ட காய்ச்சல்‌ 


ள்ள வரா இடைவிட்ட நேரமழுத்த 


இஷா மூச்சு (இ.நே.௮.மூ.) 
ந$ றர ௨1101 

ர்ரர்னாமயட0ய/க __தசையிடைத்‌ தடுப்பு 
இளுர்பாு 
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்ர்ளாறவ! 

ர்க] 
நவர னா ளர்‌ 

ரர்னைவி (கேறனர்‌௦ 

ர்வ 12917௦ 


[ற4220:0014 


--உள்‌ 
--உட்தட்டிக்குலுக்கல்‌ 


--உட்கூடு 
--இழுத்கு உட்தகடு 


ந வரில 


ர்வ! -உள்மூல முளைகள்‌ 
ணா! 0105 

நார்ணவி 01ரராகண --உட்சாய்வுத்தசை 
]/11501௨ 

மர்ம --உடல்நேோரய்‌ மருத்துவர்‌ 

ர்ர்ர்ன0860006 -அத்தியிடை 

ரீமர்‌ரோ0552016 _-அத்தியிடைச்‌ சவ்வு 
நரீவாற்ரக௦ 

நிறம்‌ 11] மர _.முளைப்பிடை நீட்டம்‌ 
00659 

ர்வ பிள புறப்படல இடைப்‌ 

பிதுக்கம்‌ 

யாற வ/வாத௦வ _-ஃபலாஞ்சிடை 

நபர்‌ 2656 _-.இடைக்கட்டம்‌ 

1 ப வப்பெயரி --வட்டத்துண்டிடை 

22021. _சீரச்சவ்விடை 

ரர ண/சாார்‌ 1860686 --தெளியிடையிடுக்கு 

பவப்‌ --முள்ளிடை 

றர்னா961005 இடுக்குகள்‌, 

இடைவெளிகள்‌ 


நர்ர்ப்வி கலர்‌ --இடுக்குக்‌ காரணியவழல்‌ 


ரா ஏர்ப21 இடைவெளி நீரகவழல்‌ 
[2 ரர்‌115 
நறர்ரார்ச்த0 --செவ்வாப்பு 
நீறர்சா௭] இடையீடு 
நர்னாளப்பிப்கா _.டுவண்ட்‌் ரிகிளிடை 
றர்ளர்னாவி _-முள்ளியவிடை 
நார்ரான்ற்ரவி 1௦ --முள்ளியவிடைத்தட்டு 
ந்யர்ராள$ஹ்வி- _.முள்ளியவிடைத்துளை 
101211 
நிறர்க(1ற2] நாக --குடல்‌ இயற்றாவரம்‌ 
(25110 2] -குடலடைப்பு 
மார்ப 
பபப குடல்‌ துளை 
நினரீமாவ/்0 
ம்றர்ர்மம உட்படலம்‌, உள்ளங்கி 
ர்ய்ர்்ராக0௦ _- சகியாமை 
| பட்பிய்ப்ப்ப்பி --உதரத்துள்‌ 
ரர வவாமார்‌010 -பனிக்குடத்துள்‌ 
ந்ரர்ரகவார்சார்வ! --தமனியுள்‌ 
ய க2ா110ய1லா --மூட்டுள்‌ 
ராணஷ்ரிவர நாலலா:--பித்தமண்டல 
உள்ளமுத்தம்‌ 
ரஹ்மரர்ம்‌2] __பிராங்கத்துள்‌ 


80 உவெவிர்யெகா 


*ங்வஹெவிர்றப்லா 
றம லவர்‌] வாரு 
ப்ப 
ர்வ 018௦ 
ந்ச்களாவி 
டி பட 
1 16:022101 61] 
ரீரர்ாக௦0ாறுராம்‌2ா 
றர” வாம்21 
ர உரு ௨வ015 
வர்மம்‌ 
நற்கு ப்மொவி 
ர்றம் வ ஷ்ர்‌௦ 
நறர்ஈஉஜிரர்‌ வி 
ரறர்ரவ்ஞவர்‌1௦ 
ற விரார்கா 
நற வியார்ரவி 
ர்விராபறப் ௨11௦ 
நறர் வார ர்ய11 வாரு 
ர்யர் ஹரளாற்‌்ரவங0ய5 
ப்ர 


ற ஊயமாவ] 
ரப்பபாம 01 
மறம்ரவல[ 
412௨000018 
1மாக0௮] 
மங்க வி 
ர்ாம்௧0690006 
ற்ற வற லார்மாம 
நம்‌ றரர்ர்ாடவ] 
மரர வற்ற தவவி 
றய ஹ1உ0வி 
ஹினா 
றர ஹய்ராவார 
ரர மார்‌(176 
நறர்ரனராடீபி 
மர்ரஷெறற்றவி 
றர வற]னம்‌௦ 
ர்ரண்ஷற012] 
ர்றர்க(்௦௦வி 
ர்ரர்ரலர்மா2010 
றர்ஹாகள்லி 
பபப 111 
ந கானர்ப்மர்கா 
ந்றர்ரகயர்னா1௦ 
நர்ரக பர்மா 
ோேர்கவ (176 
இரா 


-நுண்காலுள்‌ 
--தந்துகியுள்‌ 
--கூட்டுள்‌ 
--இதயத்துள்‌ 
--பெருஞ்சிரையுள்ளிய 
--செல்லக 
_--செரிபரவக 
-நுண்மெய்யவசு 
அமண்டையக 
-சருமத்துள்‌, சருமவச 
-சருமத்துள்‌, சருமவக 
கடன உறையுள்‌ 
--இரையகவக 
--புட்டத்துள்‌ 
-.-சறராலக 
--நுண்வளையக 
-புழையுள்ளிய 
--வடிநீரகவக 
அ சோற்றுள்‌ 
சவ்வில்‌ அத்தியாக்கம்‌, 
சவ்வில்‌ எலும்பாக்கம்‌ 
கவருள்‌ 
--தசையுள்‌ (த.௨.) 
-நாசியுள்‌ 
கண்ணுள்‌, கண்ணக 
-வரயுள்‌ 
--பரிதியுள்‌ 
--அத்தியுள்‌, எலும்புள்‌ 
--பேற்றுள்‌ 
--உதரப்பையக 
-தொண்டையுள்‌ 
--தஞ்சக 
-புப்பு_சப்பையக 
--புப்புசத்தக 
-தின்நிந்தைய 
-ரெட்டினாவக 
-முூள்ளந்தண்டுள்‌ 
.-பிளீகவக 
--மூட்டுப்பையக 
உறையுள்‌ 
--மார்ப்பசகவசு 
--திரகியத்துள்‌ 
கட்டியுள்‌, கண்டுள்‌ 
அ வெண்டிரிகிளக 
-கருவகவசக 
-கருவகவக கருத்தடைக்‌ 
கருவி 


நிர்ரலார்ளர்ந௦ 11கா௨- --கருவகத்துள்‌ தாண்டு 


ர0670ற 


விரவித்தல்‌ 


க அனலைக்‌ ப்ப னை ப்ட்‌ 
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ந்றர்ாகாஉன்ப2மி 

மய வாஷு0யிலா 

ர்யம்வாஸ0ாட 

மார்ட்‌ ரேர்‌, 
நிஐ0107 

| பப்பு 
மமம்‌ 018500 

$றர்ர0ம்௦னா 

ரறர்ர0ர்ர்ப5 


நா0] 0௦110 
[பம்ப்‌ 
ய்யா 
ர்ஹ்வா்ர்ற 
மர்ம ரரிளடி 
1ு0991500ற110 
1105516004 
பப்‌ 

நா &ஜிர3ர்0ய 
ர்யாவர்0 
நரளப்யா 
நரன வம்0ா. 
ர்ரரனர்2ம்‌ ரள 
ற்று ஷர]22110ற 
நாரார்1்‌0 


நயரர்ட நறு ளர்றானர்‌ 


0110 
நீறார01ர்கார 


றா ௦!யரர்காரு 4௦40 


கபர! 


ர்உர0ியார்வரு 7௭6016 


பப்பு ப 
நார ரியர்ர்ராமபி 

றிறார 
$011 


௦ர்ள்த நகர்க்கர்ர் 


பயா 
ர்ளர்சவர்்ம 


மறவ 
நீரர்மே௦௦ற்0ாரு 
ர்க 
100616 
நீரர்ம்டரு பிர்(16 
நரரம்‌0012]1/615 
ந்ர்ம்0ற1௨0ிக 
ர்ரர்0ற(0975 
ரர்ம010ாடு 
நார்த்‌ 

0/8 நிர்கர்றாகரறா 


மீரர8 ]நதறறர;ஜரா 


--யோனியுள்‌ 

--குழலுள்‌ 

திரையுள்‌ (௪ி.௨.) 
உள்ளக வளர்ச்சிக்காரணி 


--உள்ளகத்‌ திராம்போ 
பிளாஸ்ட்டின்‌ 

--துழைத்தி 

நுழைவாயில்‌, (பொது 
வாக) யோனிவாய்‌ 

-உள்வீச்சு 

_-உட்‌இருப்பம்‌ 

-- உள்நோக்கி 

--குழல்‌ செலுத்தல்‌ 

--ஏற்புக்குடல்‌ 

.குடலேற்றம்‌ 

-ஏறுகுடல்‌ 

--நீவல்‌ 

--உள்ளுறையீடு 

எப்றிறுதுல்‌ 

_புத்தமைப்பு 

--கவிழ்தீதல்‌ 

--மாறுகாய்ச்சல்‌ 

--ஆய்வு 

குழலில்‌, கண்ணாடியில்‌ 

--சண்ணாடிப்‌ 
பரிசோதனை 

உயிரியல்‌ 

அஅனிச்சா 

_-அனிச்சாச்‌ செயலியக்கம்‌ 


--அனிச்சா தசை 
--இழிச்சி வாட்டம்‌ 
-வாடுபருவ ஏக்கம்‌ 


_-அயனி 
_.அயனியாக்கு கதிர்வீச்சு 
--அயனியாக்கம்‌ 


_-இப்பக்க 
_..இரையெடுப்பு 
_திரையூடுபாய்ச்சுதல்‌ 
_-திரைப்பிதுக்கம்‌ 
--திரைச்சூழலியழல்‌ 
--தஇிரைப்பிரித்தல்‌ 
-திரைவாதம்‌ 
_திரைத்தொய்வு 
_-திரைவெட்டு 
--கருவிழித்திரை 
_-ஐரிஸ் தகடு 


ர2ர்(15 


நரர்(ர5 

ர இன்றை 
அறுவராயர்க 

கரத 0௦ 


ரான] $(கர்‌௦ 


மரார்(வார்‌ 
]501மியா 


$ஒ08ி60710 மூர்ார்‌ 


1501௨110 

1901001710 
(லோேர் க்யா 6 

நீ$094 012 


4201-1ணரர6 இர்‌ 


வலய 01௦௦ 

விளா மா வரர்ள்றத 
விவி 

9121) 

ஏவி ஞர்‌ 
விறர்யர்‌ 

0ெர்‌ (கேறலயர்‌6 


௮0்ர்௨ம்‌ நவர 56 


௦ம்‌ ஒள௦ 
விரர்றர்‌ இய்பிப்றனக5 
ங்ணிலா நீயம்‌ 
வயஹ்கா 3 


அம0ர்௦வி 371950௦ 


-திரையழற்சி 
--அயக்குறைச்சோகை 


ஒழுங்கற்ற எலும்பு 
_-திரும்பாநிலை 
--உறுத்தி 
--இசுக்கியம்‌ 

-- சமமின்புள்ளி 
-ஓதுக்கிவைப்பு 


-- சமநீளச்சுருக்கம்‌ 


_ சமஅழுத்தநீரிழிவு 


4 


_-மடக்குக்கத்திக்கிடை 
மஞ்சட்காமாலை 
--தூடையியக்க மூச்சு 
_திரகிணி 
நுங்கு, களி 
_- களிச்சோதனை 
மட்டு 
--மூட்டுக்கூடு 
--இணைத்த குறுக்குச்‌ 
சட்டம்‌ 
--மூட்டுணர்வு 
_-மூட்டுப்பிடிப்பு 
சோடிச்சிரைக்குண்டு 
அ சோடிச்சிரை 
--சத்தித்திக 


ர்லை 1ரகா௦-இணைவுச்‌ சகிப்பு 


ர்வ 1எ்யம்6 


சி ப11- 


(112111 இச (12 
0:(8-ஜம்ம்ற்ர௦வ! 


37269019 


ச 1421011901 


அறறலா2ம்மட6 
அயய்கற06ர(100 


41:14:10 
கர ௨0110 


ர்க ளார்‌ 


*$௦2ர்‌௦௦ர0ராமு 
[42 பப! 
1 421112 ப்பி 


--இணைப்புநுண்குழல்‌ 

சிறார்‌ 

-இளமை ஆர்மோன்‌ 

__முனைவளரியணுக்கக்‌ 
குழல்கள்‌ 

_-குளோமருல அணுக்கக்‌ 
கருவி 

--அணுக்கவிருப்பு 


௩ 


ரல ௬ரம்‌ 
..இதைக்கும்‌ 
_.இதவெப்பநிலைமானி 
_-கருவிழிஎடுப்பு 
--கெரட்டின்‌ 
--கெரட்டினேற்றம்‌ 
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இரறற்0லர் 


௫௦ர௨14(1௦ நிர௦0]ற/(ச0--கருவிழியழல்‌ மாசு 


இராக1115 --கிருவிழியழல்‌ 
இரலர1000றர்ய ௦17749 -- கருவிழி சண்சவ்வழல்‌ 
*௩ர2(0000ப5 --கூம்புக்கருவிழி 
௩௦ரலர்ரற்ரர்ர்19 --கிருவிழித்திரையழல்‌ 
$27210]9615 கரடு கரைப்பு 

இரோகர்ரறா 282018 -கருவிழிதைவு 

2௧011௦ கருவிழி வெட்டி 
இரா௮ர்0ராம்‌ 20916 கருவிழி திருத்தம்‌ 
இாகர்0றகர்ர்ரு --கருவிழிதோப்‌ 

இ ஊ2ர்0றற்விர்க கருவிழி லென்கியம்‌ 
இராகர்ற]203 --கருவிழியமைப்பு 

ந ர2ர08]5 -கரடுதட்டல்‌, கரட்டுமை 
42901 --சீழ்க்கூடு 

ரோம்ப -மஞ்சட்பருப்புப்‌ பழுது 
இஎர௦ &௦ர00975 -கீட்டோ அமிலத்துவம்‌ 
4௨02 ரார் --இரத்தக்கீட்டோன்‌ 

ம 6ர்0யார் -கீட்டோ நீரிழிவு 

610816 _-சட்டோனியம்‌ 

11/12] சிறுநீரகம்‌ 

8/0 10011௦0761 -நீரக இயக்கச்சோதனை 
கர்ம்றரு நு -வளைவுத்தட்டம்‌ 
110௧௦54110979 --இயங்குணர்வு 

கோர னாக1105 இயக்கவியல்‌ 

82ற0]89110 போஜ --இயக்கமைப்பு அறுவை 
141 124(5 இயக்க 

ர்55 04 1116 ஊதி உயிர்ப்பித்தல்‌ 

ம) ஹர்ராவார்க _-திருட்டுவெறி 

ரர கார்ரஸ்‌ -- குளும்ப்பே வாதம்‌ 

௦௦ முட்டி 

ா௦௦-ன்( இற --முட்டிமார்பு தொடுகிடை 
14 அப ப0 _முட்டிச்சுத்தி 

14 அப்பப _-முட்டிமூட்டு 

இர $ர06 _.சப்பைக்கால்‌ 

நற 0101௦ கைமுட்டி 

*௩௦110ற9ஸ்ர்2 _குழிநகம்‌ 

நயா யில: --உபத்தக்‌ கரட்டுமை 
நராஹ்‌”உ (901௦ .-.இரப்சுழல்‌ 

நர ஷரம்ா1 கா ..சவலைதோய்‌ 

ராம 0 ஜறர்‌ _...அசைவுவரைவி 
13௦1௦00515 --கூன்திமிர்‌ முதுகு 
$ற0110500110515 _.கூன்வளை முதுகு 
நீரற110875 கூனல்‌ (முதுகு) 


உகம்‌ 


1ஹ்ர்க 

1ஹ்ர்௨ வர 

மஸ்க 181டரா8 

*உண்ப்ச 

ச பிய 

,ஹ்1௦ (010550 
1 வார 2௦ 

ஸ்ர 001055 
1211 9117112:1] 

1.ஹ்ரார்ர்‌ 

1 கந்நார்ரரி௦0ரஹெரு 

டஸ்ராயர்ம்‌15 


1,௮00801௦0 70000 


1.204௮11௦1 
18:99 7 121 
மகர 
காணா வவ 
120122௦200 

1, ௮௦ர்லர100 
12:1212:1| 
1௨01௦0 ஐலம்‌௦ 
1௨0140 ஸ்ப 
1.௮௨௦11மீன0ம 


1௮௦40 யா்‌ 
1 ரர்‌ இருக 


1, 


உ குடுகள்‌ 
--பேருதடுகள்‌ 
--சிற்றுதடுகள்‌ 
-.திலையில்லா 
நிலையின்மை 
--உகுடுநாமிடற்று 


--உகுடுநாக்தகொண்டை 


--திக்குப்புழை 
--இிக்குப்புமையெடுப்பு 
--திக்குப்புழையழல்‌ 
-குகுறியகாயம்‌ 
--குகுறல்‌ 
.-கண்ணீரக 
-கண்ணீர்ச்சொறிவு 
- -கண்ணீரக நாசிய 
-பால்சுரப்பூக்கி 
-பால்சுரப்பு 
--பாற்குழல்‌ 
-பால்செனிம 
-பாற்கேசின்‌ 
--பாலேந்து 

௮ பாலேந்து நாளம்‌ 
பாலேந்து கண்ணம்‌ 


ப வ௦ர]1002 -பால்குணிப்பி 
1,90%0ஐயம்‌௦ 11ராய௦ம:--பாற்செனிப்பு ஆர்மோன்‌ 
உ ௮௦௦04 -பால்மானி 

1௮24050712 --லேக்டோசு நீரிழிவு 

உ, ௮0 ஒட்டை 

ந, ௮ரய02௨ --ஓட்டைகள்‌, புரைகள்‌ 
வம்ச ரர 8100ம்‌ -- குருதி மூறிவிப்பு 

1, ர வி14 -நுண்குகடு 

1 வாரி --துகடு 

*வாம்ம0ர்0ாடு -தகடைடுப்பு 

மஹா --மென்மயிர்‌ 

1.௨றவ050006 -உதரத்துட்காட்டி 
*ஹகா0600030 --உதரத்துட்காண்‌ 
உ௮ல0500ற] -உதரத்துட்‌ காணல்‌ 

ந, ஹகாமர்ராநு -உதரத்திறப்பு 

ந.௮ர௭௨ கர] -புயப்பேரேோணை 
*உலரு10142 -லார்வாக்கொல்லி 

1:19 111/2] மிடற்று 

வாதி மேக --மிடற்றுப்புற்று 
நவோரழைவம்‌ ர --மிடறுகாட்டும்‌ கண்ணாடி, 
உலர தவ] .மிடற்றடைப்பு 

மெள்ள 
வரி 0௦ --மிடற்றுவீக்கம்‌ 


எர எனகவ வய வைகையை வைகையை வையக, 
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1,65521010100(00), 
125126010]யரு! --மிடற்றெடுப்பு 
1 வரு வினைபடு --மிடற்றுக்கேவல்‌ 
இயரர்ர்ய05 
1 வாரற்தம்பம6 மிடற்றழல்‌ 
1 வர தரியா --மிடற்றுப்பிளப்பு 
1, வாரு 010219/ --மிடற்றியலார்‌ 
கருது -மிடற்றியல்‌ 
1 வாரத0றப் வரப --மிடற்றுத்தொண்டை 
1லாு205001௦ --மிடறுகாட்டி 
1௨31209003 -மிடறுகாண்டல்‌ 
1 வாரு 2௦௨ மிடற்றிசிவு 
1,270 ௨ஐ05106/15 --மிடற்றுக்குறுக்கம்‌ 
1 வரதரா -மிடற்றுத்திறப்பு 
1 லர 12008 வ1$9 --மிடற்றுத்திரகியவழல்‌ 
உலாராஹ0-112010௦- -மிடற்றுதிரகியபிராங்க 
129011 பப வழல்‌ 
உ காராடை -மி௨று 
1 85 --லேசர்கற்றை 
1,855]110௦ சோர்வு 
4 2ம்ராசம்‌ நீறர்௦ர்‌16 --பக்கத்து மேல்‌ முண்டு 
1 8$்னவி 110ய --பக்கக்கொம்பு 
கம] இரவ்ம்றா. ஒருக்களித்து இடை 
மகர்‌] இற்றபக --பக்கக்கால்‌ 
% 200 2414௨ _-பாலமிளக்‌இ 
ச இல்ட்ப்ப்ய்‌ -காரீயதச்சு 
1 ௦0 ந  --.ஒல்லியுடல்‌ பொருண்மை 
௩22 பேலா --செண்டையேறல்‌ 
மனம _-பிளீகம்‌ 
162110 --பிளீக 
ம்‌்னடி -௩டுலன்சு 
*உளர்ர்யியா --மலலன்சனைய 
1.ஊர்்த௦ -துவரைக்கடிப்பு 
1௨௦0௦1௭516 -.இறங்கமுகம்‌ 
£ஹாக 18௧௦01106 தொழுநோய்‌ பேசலசு 
ம்ஞாக 7828001௦00 -தொழுவெகதிரிணக்கம்‌ 
1.ஹா௦102164 -தொமுநோயியலார்‌ 
ளா -டுதாமுமுருடு 
*.றா௦1 70 --கொமுமுூருட்டுத்‌ 
ஜா தொழுநோய்‌, 
அவுதும்பர குட்டம்‌ 
£,றோ௦53 -டுதாமுநோய்‌, குட்டம்‌ 
£.ரர்‌005110615 _-மமலிசெல்மயம்‌ 
*உரேர்றேளம்பார06 --டமல்லுறையழல்‌ 
உல்ல] -.லைப்ட்டோசுபைரா 
&ஜ[மிரக110ற 17%  தஇரட்டுச்சோகனை 
லாம 51௨26 --சன்னவிழை கட்டம்‌ 
வர்க -- பழுது, தோப்ப்பழுது 
உன 1'ஹ்(ு --சிறுகழங்கு 
%,௦850 1௦ல்‌ --சிறுகண்டு 
1285070009 திற்றுதரமடிப்பு 


1600003716 


],ஸ௦௦312 
],௨/௦௦06011515 
[௦004106069 
1௦0 
1்‌/ஸளச்க 
1,௭௦0 
ர்‌, ஸ்டார்‌ மக 
,வ௦௦க0யார 
1 வக்க 
1லரிவீர்க 
1,னுகர்‌0 
1, ளகர காப 
மரல்‌ நிவி 
ஒமறள10116 
11010௦ 
ம்‌ர்ண்ண 
(சவ பபப 
்ர்ப்ணறிவாடி 


_-வெண்டசெல் 
-வெண்செல்முறிவு 
--வெண்செல்லேற்றம்‌ 
-வெண்சருமம்‌ 
--வெண்செல்லிறக்கம்‌ 
வெண்‌ செல்லாக்கம்‌ 
வெள்ளை வீழ்தல்‌ 
_-வெண்ணார்‌ வெட்டு 
-வெண்செல்லிரத்தம்‌ 
-..வெண்படல்‌ 
_-துூரக்கி 

எருவாய்‌ தூக்கி 
_-மேலிமை தூக்கி 


.௨காமவேட்கை 
படை 
_-படையாக்கம்‌ 
_-தட்டைப்படை 


1/வ்ஸூரியாயாுடை- -பொறுக்குப்படை 


1்‌ர்ண்ணை ஒர்றர1% 
101 இறம்00வடி 
நம்பெ ன பிரச்ச 
ர 

[8 பிட்‌ 
டரா] 

1176 (016 
12ல்‌ 

1 ச்281௦ 

ர்.ர்ஹலர்யா6 
1௪11119111 
ர்ச்தவாளா்மாா 1 
உர்ஹ்ர்னர்ப2 
ம்ர்ஜ்ர்ரம்பத நிஊ்ர 
நரம்‌ 1௦80 
டம்க006 

றக 

நர்றக கிற்க 
உப: இ. 61 11: 
15 12: இர: 


ட்க்யஹக 

உ றஹ்‌ 
ம்ப்பர்யு வ்‌ 
ந்‌ர்றகளாப்க 
உறர 
உறர 
உர்ற01008715 


உம்ற0159/5 
உறா 


_கடிப்படை. 
-முட்படை 
_- தடிச்சொறிப்படை 
_-பிளீகம்‌ 
-..பிளீகவழல்‌ 
--பிளீக நீரக , 
வாழ்க்கைச்‌ சுழல்‌ 
_- கட்டுதாண்‌ 
அகட்டு 
கட்டு நார்‌, கட்டு இழை 
--நாண்‌ 
உருட்டு நாண்‌ 
சூல்‌ தளர்ச்சி 
_-மின்னற்குத்துவலி 
_முனையுறுப்பு வழி 
-௪ப்புநம்‌ 
கோடு 
_.-வெண்கோடு 
_வெண்வரிக்கோடு 
-கருங்கோடு, 
உரோம ராசி 
நா 
_-.நாவடி வில்லை 
தைலம்‌ 
_.கொழுப்பிரத்தம்‌ 
கொழுப்பு 
_-கொழுப்பனையம்‌, 
கொழுப்பன்ன 
_-கொழுப்புநதோய்‌ 
_-கொழுப்புமுறிவு 
-.கொழுப்புப்புத்து 
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ம்யம்தா 


£ர்ற0-ற0]1580012110௦ --கொழுப்புப்பலசக்கரை 


£ர்ற0றா௦॥20்‌5 
உர்ற010றந்ர2 
ம்ர்றமார்க 

உரீரார்ம நாகர்‌ 
*ர்ரெபடா கரம்‌ 


சர்ரம0ர 1பறர5ற85(1006 

ரமா 1 பர்னா!ர 

ந்ர்ரயமா 11076 
கேற்ற 

1.ர்ரம0ா $கறஜும்டர6 

நர்ப்ப்ர்கவீ 


-கொழுப்புப்புரதங்கள்‌ 
--கொழுப்புசேர்‌ 
கொழுப்பு நீரிழிவு 
-திரவச்சத்து 
_-பனிக்குடத்திரவம்‌, 
பனிக்குடநீர்‌ 
-கொப்புளிக்கும்‌ திரவம்‌ 
_..நுண்சிமிழ்திரவம்‌ 
கரித்தார்‌ திரவம்‌ 


--இரத்த திரவம்‌ 
_.சல்தோய்‌, அசுமரி 


நர்ர்்ஹலரு _-கல்கரைத்தெடுத்தல்‌ 

1ர்ர்ர்௦ற ௨௦01௧௮ கற்பிண்டம்‌ 

ர்‌ர்ப1௦101பரு' கல்வெட்டு 

7 10௦00௫ 1௦ --கல்வெட்டுக்கிடை 

நர்ப்ர்பாரா215 _-கப்பிதீர்‌ 

1 ஈரல்‌ 

ரள அசர்௨௦4 ஈரல்‌ சத்து 

ம்ர்ரள யம ஈரல்‌ தட்டைப்புழமு 

ரம்ப _-௧ர௬மை 

ஸ்வா நலம்‌ --வளையிய வளியியம்‌ 

1,00௨ வளை 

1,௦௦0) __வளைவெட்டு 

1,00ய/8120 _.நுண்வளைத்த 

180012 --.நுண்வளை 

1௦0 தாடி --தானஉணர்வகற்றி 

1,௦௦வ ந604 _-தானவிளைவு 

%,002112௦ ..தானமிடல்‌ 

1ன்ர்க _பேற்றுப்போக்கு 

[0 விவ்கா _-பூட்டுத்தாள்‌. 
பூட்டுத்தாளம்மை 

1,000௧1010 _.-ஊருவிசை 

7 00010 க்ர்லப்க --ஊருவிசைத்தள்ளாடல்‌ 

1,00யபி4ர்ம பொத்திய 

*௦1ய _. இடை 

த கர்மா --நீள்வினை 

16) இப்பப்‌ _-நெட்டெலும்பு 

1,0றத 1122ம்‌ _-நெடுந்தலை 

1 தவம்வ மடிய நீட்டுத்தசை 

10ஷுதம்‌ _எட்டப்பார்வை 

],0ற0111011216 _.குஞ்சவிளையி 

1்‌.0௧0௦975 _-நிமிர்முதுகு 

பபாய்‌ _-உலோசன்‌ 

1,002 இருகண்‌ பூதக்கண்ணாடி 

௩0௬௦ மாம்‌ _கழ்முனையுறுப்பு 

நற _.தஇவிலிசு 

[மாம்‌ 320 _-இடுப்புவலி 

யயாம்கா --இடை 


ட்ரக்‌ 21௯ 


*மாம்லா நட 
ப்ஙாம்னை இலர00௨ 


நாற்‌ *ளானஞ்ாாக6 


1. மாம்௦௦00௨4வி 
ந யா௩005 லெவி 
நகரா 
1மாக16 
உமா 
16 
பற்றா 
10 
12% 4112111010 
ந மறக */விதலா16 
1றர்னாம 
ந ம022ஈ110ற 
உம்‌ 
உம நஜேய்‌[ாரு 
15/11 ஜய: 12 
நாம சோம்‌ 
15 ப்தி பப. 
றாம்‌ பியர்‌ 
மரமும்‌ 7100௨ 
நநுபறற்‌ 740ம்ய16 
*ரமறர்‌ ம்மா 
15 பப இ 0063 
ந நாமறற்‌ வர்க 
1 அறயற்கம்ஸம௦ராபடு 
1] ரம்மி ம்ளர்(15 
1 நுரமறற்வம்கய௨ 
ந நுறமறங்டிே0 கிடு 
ந நுறாழர்டிா272014518 
1 நாரு்மிபதிரதா வா 
£ருமறங்க ஜா 
ரந்த ஷடு 
ந நுமறங்கப 21146 
1 நுரமர்மப௦ 
உ நராழப்கர்ம்‌ 
[21:02 பப] 
1நும்ல(10 இறக்‌ 
*நாயறற்ம்‌1254 
உநுறற்0ற1 உர 
உரராமற்௦0916 
*ரமுர்டரர்ங்களார்‌௨ 
*றாறற்00350516 


நநாயரர்டஞர்ம்‌ எர்ளாக 


1 நமறந்சரா ஹராய 
ப்ப 


--இடைவலை 

--இடைக்குத்து 

இடுப்பு முள்ளெலும்பு, 
இடை முள்ளெலும்பு 

--இடைகாட்ட 

--இடைதிருக 

புழை 

_-மதியன்ன 

நுரையீரல்‌ 

-நுண்பிறை 

--(ழிருடு 

--செம்முருடு 


--சா தாமுருடு 
மஞ்சள்நிற 
நழுவல்‌ 
--வடிநீர்‌ 
வடிநீர்‌ நுண்குழல்‌ 
--வடிநீர்க்கால்‌ 
--வடி.நீரகநாண்‌ 
_-வடிநீர்‌ நாளம்‌ 
--வடிநீர்ச்சுரப்‌ பி 
--வடிநீர்க்கணு 
_- வடிநீர்‌ நுண்கணு 
-வழுறீர்க்கால்‌ 
--வடிநீர்வெளி 
_-சுருள்வடிஞுழல்‌ 
-வடிநீர்க்கோள எடுப்பு 
--வடிநீர்க்கோளவழல்‌ 
_-வடிநீர்க்கோளப்புற்று 
--வடிநீர்க்கோள நோய்‌ 
--வழுநீர்க்குழல்‌ விரிவு 
அவடிநீர்க்குழல்‌ வரைபடம்‌ 
--வடிநீர்க்குழல்புத்து 
-வடிநீர்க்குமலமைப்பு 
--வடிறீர்ச்குழல்‌ அழல்‌ 
--வடிநீரக 
வடிநீர்‌ வெண்செல்லி 
ரத்தம்‌ 
--வழடுநீரியப்‌ பரவுதல்‌ 
அ மூலவடிநீர்ச்செல்‌ 
அ மூலவடிநீர்ச்செல்‌ புற்று 
-வடிநீர்ச்செல்‌ 
-வடிநீர்ச்செல்லிரத்தம்‌ 
வடிநீர்ச்செல்லேற்றம்‌ 


அ வடிநீரசுப்புறத்தோலியப்‌ - 


புத்று 
கவட்டை வடி.நீரக 
நுண்மணிப்புத்து 
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நக்வி 


ம்ராறமைதாஹணஙயாக --கலவிமேக வடிநீர்க்‌ 


லளலையை கோள துண்மணிப்புத்து 
உறுமய 4 வடிநீரக வரைவியல்‌ 
மறாமறற்மர்ம்‌ --வடிநீரகிய 
மநாப --வடிநீரகப்புத்து 
ம்நுாறாழற்ரார்க2்ஈ - -வடிநீர்சிந்தல்‌ 
பப்ப! --வடிநீர்ப்போ௫ிவு 
, மராமறம்மகாா  -வடிநீரகச்‌ சதைப்புற்று 
1360501016 --முறிமெய்யம்‌ 
4 
நிர வ0்ம்வ்‌ இரப்பர்‌ சீலை 
4௮0100 01டபிய5 --பெருங்கபாலம்‌ 
]420:00161(12 --பேருதடு 
ரீ80௦0ர்‌6 -பெருஞ்செல் 
8௦ம்‌”. --பெருஞ்செல்லிரத்தம்‌ 


1840200110 அகம்‌ பெருஞ்செல்சோகை 


14௨0 0ம்௨03ு]]ு -மாவிரலியம்‌ 
]720702105572 --பெருதா 
[4௨07011௨26 --பெபருவிழுங்கு 
[880012 _-பெருமுலை 
நர வ௦யில ந ரர௦க _-மஞ்சட்புள்ளி 
நிரவல்‌, 8௦12௨௦ புள்ளிகள்‌ 
நிக8௦ய1க 0கா6 ௩ வெயிற்புள்ளி 


நர வராம்‌6, ரரி புள்ளி, பொட்டு 
நரஉ௦ய௦ அறப்‌: -- உணர்வற்ற புள்ளிவகை 
1906 


ச லர்றகய2 --துவரையப்புள்ளி 
நாக 11004 -.மதுரைத்தாள்‌, 

மதுரைப்பாதம்‌ 
நக ஜாய்ரிர்கபம்0ா -.உருப்பெருக்கம்‌ 
நிசீகணுாமயு பபரிய 


நர இராம முதல்‌ பிராங்கம்‌ 
இர$கரரர்ைை௦௦ 0௦௦௦ --நீடிப்பளவு 


நஷ்மா மிரக்வை -சுரோதப்பெருங்காம்பு 
நிஜா 

14 ::1| தோய்‌, கேடு 

நவர -கடல்தோய்‌ 

]82]௧05௦ற%00ய --உட்டுரடிப்புக்‌ கேடு, 
உள்ளீர்ப்புக்கேடு 

7 வி௨01௨ மெலிவு 

1௨216௦ -ஃசுகக்கேடு 

நரிவ்கா சன்ன 

நரவிவார்வி ராரா ஊரார்‌ --மலேரியச்சிகிச்சை 

12ப221010215( --மலேரியவியலார்‌ 

ப்பம்‌ --தன்வயமாகற்கேடு 

1 --அண்‌ இருவி 


181107002௦ 

நிர2/ர0றார்0ா -வடிவக்கேடு 

நரி வீர்ஹ0ர கொடும்‌ புற்றுநம்‌ 

[8 விர்ஜஹகர்‌ கொடிய 

நரிவிர்ஜாலாம்‌ மாமா --கொடும்புற்று 

ரீவிர்தனார்பத பாசாங்கு 

நர வ1௨010௧ முழி 

4 விராம்பிர்ே _-ஊட்டக்கேடு 

பபப _-நதில்‌ 

பப்பட்‌ --நகிலமைத்தல்‌ 

ரஹாமாம்‌118 ..சிறுதகிற்புடைப்பு 

ஊம்‌! வர 0௦௨ சிறுநகிற்புடை நீட்டம்‌ 

வராஜ பு _-நகில்வரைவு 

உரமா010றம்ம்‌௦ _-.நகில்வளர்‌ 

ரஹர்க --டவறி 

நஹி 5120௨௦ --வெறிநிலை 

நரஹம் மஹராக  --வெறி-ஏக்க உளநோய்‌ 
இஷ 0815 

பட்பபபப்ப்ப கைவண்ணம்‌ 

நிரா -அழுத்தமானி 

வாம 7180௦௩ --மாண்டோ இணக்கம்‌ 

நிரவி 1ல்‌! _-பலவால்‌ கட்டு 
இய ம226 


ரஹ1௦ ஒரரயற பார்பி 
$915626௦ 
நஹ 


8௨௦ 

நகரா 

ர ஊயர*வி122110ய 

112௨1 

4255 மரற 

11854 1212 

[4251011165 

ப பப்ப 

18 ஷர்010 

[/885101ம .&080295 

நரீ8ர010 கர்‌ 5 

நர91401ம்‌ _.க்றர்ரயாம 

]97௨94010௦0101ழ: 

198 85(0101115 

1/789(0100101010ு/ 

2071ம்‌ 00655 

ப 1 தப (பப 

நகரம்‌ 

ப 112221 
நார்விர(ு: ௨76 

ஆரகர்மா எர 

1113 

நரி8ய!1 வரு 

ஷயா றை 


கலைச்சொல்‌ அகராதி 


_-மாப்பிள்பாகு நீர்நோய்‌ 


--தேராத்தோடம்‌, 
நோஞ்சான்‌ 
சக்கை 
சோறு, மஜ்ஜை 
_பையாக்கம்‌ 
முகமூடி 
--திரள்முற்காப்பு 
_..முூலைவலி 
--.முலையழல்‌ 
_-மூலைவரைவு 
--மாத்தகாய்டு 
_மாத்தாய்டுச்‌ சீழ்க்கட்டி 
மாத்தாய்டு காற்றுப்புரை 
மாத்தாய்டு முழை 
--மாத்தாய்டு எடுப்பு 
_-மாத்தாய்டழல்‌ 
மாத்தாய்டுத்‌ திறப்பு 
_-மாத்தாய்டு நீட்டம்‌ 
மருந்துப்பொருள்‌ நூல்‌ 
துரய்மை 


_.தாயிறப்பு விகிதம்‌ 


முதிர்வு 
_-மாக்சில்லா 
_-மேக்கில்ல 
_-மாக்சில்லப்‌ புரை 


147 


8618000187 


நரிலபி கார ஒிொல்பேதி --மாக்சில்லப்‌ புரையழல்‌ 


நரஊ110 நிதர்வர 
1214 
4௦௨4 நர ஐரர்‌ 
]8௦271010113 
1௦16 
18௦௦௮ 
12 பப 
[8௦0லாம்ி 50௨௨௦ 
[1௨1௮5௦ 
[8௦0 வாப்ளா 
ற்கான ர்‌ 
1.ஹ்மா 
ப ெப்பப்‌ 
(20: 
101 வி நறர்மரர 016 
ப பபப 
86010 ரரார5- 
11006 
நரல010வ 1 யம்ப௨- 


--மாக்சில்லமுக 
மணல்‌ வாரி 
--மாங்கசச்‌ சத்து 
_-துவார்வெட்டு 
துவாரம்‌ 
ச டச்சூழல்‌ 


--இயத்திரத்தட்டு 
-..மாறுகட்டம்‌ 
--இயக்காறு 
பேற்று இயக்காறு 


-பிண்டமலம்‌ 
--இடைப்படலம்‌ 
மையிய மேல்முண்டு 
-.மையத்தானம்‌ 
மருத்துவ நாயம்‌ 


மருத்துவச்‌ சூல்‌ 


1௦ நிடஹகாரு முற்றுவிப்பு 


]8௦01௦௦ இவ்வ 
சரர்ிக்ளவி 
பபப 

[8201 ப-2௦1102 
]8௦ய்ய12 


நரீம்யி/வர வோர்ரு 


$ர2ய்யி1கர்‌2ர்‌ 
4 201110012510112 


நர, 18௦2810 
ஸோடீ!ர௦ 


ப (2: 0101 
191௦2௨ இ வர0076 
4௨28101257 


8வி௦ம்‌12511௦ 
அறுகளாம்க 


பபப பபப 

நிரவ்்ராம்கம (௫ 

ரஸ்ராம்வாட ரேம்‌ 

1210516 

212௦1௨ 

ரவு ்0118 

ரவி வர0]4௦ 
ஊற வான்‌ 

1 கம் 

9721௨00185 


மருத்துவச்‌ சமூகிய 
-மையியபக்க 
_- ஊடகம்‌ 
-நடுவினை 
முகுளம்‌, சோறு, 
மென்மையம்‌ 
_-சோற்றுப்புரை, 
சோற்றுக்‌ குழல்‌ 
--மென்மையம்‌ சூழ்‌ 
--மென்மைய 
மூலச்செல் புற்று 
_- மாகபால 


__ மாகோலன்‌ 
_.மாகருச்செல்‌ 
_-மாமூலச்செல்‌, 

மாமுன்‌ செல்‌ 
_.மாழமூலச்‌ செல்‌ சோகை 


_மாண்புநெறி 
_மீபோமியப்பந்து 
_..மீபோமியக்கோளம்‌ 
--அரைக்கூறு 
-கறிமலம்‌ 
_-சோகாப்பு 
_-விசனமனப்பான்மை 


அகரியம்‌ 
_.கறுமைய மூலச்செல்‌ 


நரக 20008 


ந்ர்ஷண்ஸம3 -கறும்புத்து 

நிரஹவாாக --கறுஞ்சதைப்புற்று 

நிரவி வய0-4 -கறுமையம்‌ 

ப்ப கறுதீரிழிவ 

மிர்ளாம்ர வா --நுண்மணிச்சவ்வு 
சொகயி052 

நிர்ஸம்ரவா௦ சவ்வு 

நர்ஸ்‌ ஹட --சவ்வுறிச்‌ சூதகவலி 
1) ப்பெட்ய 2 

மிர்ளாம்ரஜலட -சவ்வுச்சிக்கல்வழி 
1, ஹரா 

நிசீஸாம்வா0ாடி --சவ்வுள்‌ அத்தியாக்கம்‌, 
ெர்சகர்0ா சவ்வுள்‌ எலும்பாக்கம்‌ 

ந்ரீறலாங்6 திரட்சி, திரளல்‌ 

[ரம்ய .உறைப்புத்து 

நி$ரம்ற 205 அ அறை 

நிரளம்பஜிளா, --உறைத்துன்பம்‌ 
நிர்னன்டிர்ணாட 

நிர்வண --உறையழல்‌ 

நரீனம்ரத௦௦ன௨ர  --உறைப்பிதுக்கம்‌ 
நரிளம்ற 20008 

நிரீளப்றத௦ -உறைமூளையழல்‌ 
நிறம்பி 


2சீனம்றத0 7781௦௦02 --உறைவடப்பிதுக்கம்‌ 


சினம்உஷயா --உறைக்குழலிய 
டி வம்$06010நு .-பிறைஎடுப்பு 
ஸலபி -ரசூகுகநிற்றல்‌ சோகாப்பு 
நிர்ஹெர்ரா/க 
நிண்ட மாதவிடாய்‌ நிற்றல்‌ 
ிரீரா1 2013 -பெரும்போக்குச்‌ சூதகம்‌ 
1, 00605 -சூகுகப்போக்கு, சூதகம்‌ 
நிக ரடிய் பவி .சூகுக 
நர்னாமவி (9௦௨ --சூதகச்சுழல்‌ 
நிரிளரபக(100, --சூகுகம்‌ 
நர்ஸை 
நிரைய --ஊடுருவுநம்‌ 
1ரீளர்வி ஆ02 --உளவளர்ச்சி வயது 
நக்வி மேலேயே --மப்புளம்‌ 


சீர்ப்‌ 0 வ்ம்சை --உளக்குறை 
நிரிளர்வி இில்கறொொளார்‌ --துறவுளம்‌ 


நரீலர்வீ 0 - உளச்சீர்கேடு 
]கனர்வ நித _-உளச்சோர்வு 
நரர்வி நட்த --உளச்சுகாதாரம்‌ 


நகீர்வி ச்சா --பின்தங்குளம்‌ 


ந்ர்ராவி --இயற்றாழ்வுளம்‌, 
ஒய1ற0ாறா விர உள௫ஊனம்‌ 
நிரீளர்ரலர்னர்‌ா -மோவாய்முன்‌ 
ரீளம்0ற௦ர்ளச்0 --மோவாய்பின்‌ 
நரிஸய மோவாய்‌ 
18ள020146 --வளருயிரி 


தவத ன ட டட 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


148 ந்ரீ1்ரெர் 
நர ஷஊர்ளர்மே -இடைகத்கமனியழல்‌ 
ரீ ஷன --இடைழமூளை 
ரஷ்‌ --வபை 
சண எர்ணா -மனவசியம்‌ 
நரகர்‌ -இடைச்சருமியம்‌ 
800104 --இடைத்தோலியப்புற்று 
நரீல்ஹ்‌011௦ க்க --ஆக்கச்சிதைமாற்ற 

அமிலத்துவம்‌ 

1௦1௨80011௦ கந ஷ --ஆக்கச்சிதை காரத்துவம்‌ 
நரஎ்ஹ்்ண --ஆக்கச்சிதைமாற்றம்‌ 
17௦4௮1௦1166 --ஆக்கச்சிகைமாற்றதம்‌ 


]மீ2ரவ0வாறலி றாக --உள்ளங்கை எலும்புகள்‌ 


பயப்பட -மாற்றுநிற நுண்மணிகள்‌ 
செய்வ 
18612 111256 மாறுகட்டம்‌ 
14 (201120: --மாற்றுப்பெருக்கம்‌ 
நுரஉவற11515 -இடைவளரறி 
[4௦42918516 _-மாற்றிடம்‌ புகல்‌ 
[ுரீசர5(க11௦ -மாற்றிடமேறிய 
நிர ல்ஜர்கர1௦ -மாற்றிடச்‌ 
(வெவ்ச்2க1100 சுண்ணமேற்றம்‌ 
]/1012912714௦ -வேற்றிட அத்தியரக்கம்‌, 
ர்வ வேற்றிட எலும்பாக்கம்‌ 
8 எர்கர்சாகவிஹல -மெட்டார்சல்‌ வலி 
நர உ்ணஜிஞ்யிரப்‌- --மெதீமோகுளோபுலினி 
கரோர்க ரத்தம்‌ 
ரனர்(]த -௩குருவகவழல்‌ 
இரர்௦றலரம்ம்‌8 -டபரும்போக்குக்‌ 
1 பெய்ய 4(41 கருவகநோய்‌ 
நரா --இடைச்சூதகப்போக்கு, 
இடைச்சூதகம்‌ 
நரர்ண்லி பர்ற --மிசல்‌ களிப்பு 
]41/00 கர்றவாரு --நுண்குழல்நோய்‌ 
[ரீர்ரா௦உலாமம்‌1௦ --குறைவளிலிரும்பு 
]ரீர்சா0ம்‌௦ -- நுண்ணுயிரி 
ிசீர்சா0ற101௦ ஜு நுண்ணுயிரியல்‌ 
130100வம்வ3 --திறுகபாலம்‌ 
[710700314௦ -திறுசெல்‌ 


7107000440 கரக --சிறுசெல்‌ சோகை 
நசீர்‌ 


மைக்ரான்‌ 
110100 2சாம்ளா --நுண்ணுறுப்பி 
[ரீர்0$00016 நுண்ணிய, 
நுண்ணோக்கிய 
நிசிர்ளா0யல்‌ நாடா -நுண்டு மய்ய ௦ நாதி 
ரிசன090106 .அநுண்மெய்யம்‌ 
ரரி . .நுண்ணறுவை 
நய்யார்‌ திறுநீர்‌ பெய்தல்‌, 
மூத்திரம்‌ பெய்தல்‌ 
]ீர்ப்ற்ரவ்ற _.நடுமூளை, இடைமூளை 
பப்ப இடைப்படாம்‌ 


நரிர்ம்கமீ12 


நிரீர்மொர்ரி6 
ஜய 

11 வரு 
நிபிர்கார்க 
ரபா 
91111: 1௦ 


மருத்துவச்சி 
ஒற்றைத்தலைவலி 
--நுண்மணிய 
--வியர்க்குறு 

_- நுண்மணியம்‌ 
--பால்பற்கள்‌ 


1:1௦ ஜோ(க௦014 --கனிமக்‌ கார்ட்டிக்காய்டு 


நரக] இறார்றி 
டச்‌ ப 

பயன ப 1] 
நிஹா!1௨ 

ரர மறபி்ை 

1810875 

]9ர்‌௦11௦ 

181$0மொர்கன6 

4169௦௨ கா 

11% 

ரியாக, நிர்மா 

நசீர்‌ 

191140 ௦௦ 

நபிம்‌05ம்‌6 

140112 மிரர்‌ 

ல] 

நிராக] இரண 

11115 

1140010105 

நரகம்‌ 1 

012 1௦010 

701606 

]9%011060யய 
(01422௦0501 


கனிமச்‌ சுனைநீர்‌ 
அசுரோதச்‌ சிறுகாம்பு 


-திறுமுயலகன்‌ 
_குறுந்துளை 
--குறுந்துளையிய 
_-பிண்டவமுவல்‌ 
_.மறைச்சிதைவு 
--மூடுபனி 
-நீர்க்கலவை 
--தணி, தணிந்த 
_--மைட்டோக்காண்டிரியம்‌ 
_-ஈரிழைக்கூறு 
_-ஈரிழைக்கூறுபாடு 
அ மைபட்ரல்‌ 
_.மைட்ரல்‌ குறுக்கம்‌ 
--சாய்த்துமடி 
-திற்றச்சு 
__ஈரவெப்பம்‌ 
_-தடைப்பல்‌ 
--மூலக்கூறு 
தொற்று மென்மரு, 
பால்‌உண்ணி 


ஷா றா நார்மென்மரு 


1101201110 
நச௦ாயிர்க 
$0றர்‌]ம௨5ர6 
பிட்ப்ப்யப 
ப ப ப்பய 


_..மங்கோவியம்‌ 
__-மணிலியா 
_.மணிலியம்‌ 

_ _-மணிமாலைவடிவ 
-காணிப்பு 


நம்ப பக்ஷே -ஓர மின்‌ ஆகி சிதேசு 
நஊ௦வாம்6 0ச்கே௨--ஓரமின்‌ ஆக்சிதேசுத்‌ 


ந்ா்ம்ற்ப்ர்டா 
ப்பட 


7௦%003716 
யலா 
நறவம்‌ 
400181 
பப்பபடுப 
பிப பப்படம்‌ பப 
நாபி 
நிரடி வளர்‌ 


தணிப்பி 
ஒற்றைக்கண்‌, 
ஒற்றைக்கண்ணா டி. 
--ஒற்றைக்கரு 
--ஒருகருத்துவெறி 
-ஓரங்கவாதம்‌ 
ஒற்றை மெய்யியம்‌ 
_.ஓரிழைய 
.-ஓரண்ட 
_- .சகனம்‌ 


ட ட ப டட 1 
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ிரர்த ர 
1096 
1400 
ந௦ாந்ர்பர்ரு நகர்‌ 
நக௦ந்1111 
௦1ம்‌ ளாம 
]80ரம்வர்டை 
பப்பா 
4௦10 


நர 0ார்விரிரரு 127௦ 
நரச வ1100 
படி தப்‌ (01/10 
பப 0 ப்ப 
14௦40 
நரீ௦ர0 கரர்ர்ரர்டமு 
நீர்‌ கா 
பப்பி] 
பப்ப னுெபபிப 
ரமா 

11000 010௨4/0ற 


]ிரி௦10 14076 

1௦1௦ 146 (வி 

யம்‌ 

நர௦பர்வ்டு510100255 

$10யரர்வர்‌ 

நர௦யபாம்சத 

]8௦யர் தவத 

]/1011826 

நிரய ப்ர 

நரம 0ர்0137275 

[975100001௦ 

]8ய000ய14௨1௦௦௧5 

]800014 

7110013615 

ரீமா வு0ய6 
(201/0 

]சய௦0றர்‌040 

]ரய௦0றயாயிய்‌ 

]கய00றய 

110092 

பபப 

1911200056 (91/46 

நரய00யட (1414 

180006 மாக 

ப பவஇல்பபய்‌ 

17 001150100515 

ப்பி 

ப்பி பப 

நிய ஜகார்சே 


நகீய1தோலார்ம்க 


-மாண்ட்‌ கோமரி கரடு, 
குசக்கரடு 
மடன்‌ 
தோய்‌ விகிதம்‌ 
-முணல்வரறி 
-மணல்வாரியன்ன 
-கெட்டித்தல்‌ 
--திடித்திட்டு 
வடிவவியல்‌, 
வடிவமைப்பு 
--இறப்பு விகிதம்‌ 
--உள்ளழிந்து கெடுதல்‌ 
--சவஅறை 
_-.செயல்நோக்கம்‌ 
இயக்கி, இயக்கு 
-இயக்கவினை 
இயக்கு பரப்பு 
_-பேச்சியக்கக்கேடு 
_-இயக்கமுனைத்தட்டு 
இயக்க இசைவின்மை 


_-இயக்கநதரம்பு 
--இயக்க நரம்புச்செல்‌ 
பூசணம்‌ 
.மலைநதோய்‌ 
--ஏற்றிவைப்பி 
ஏற்றி வைத்தல்‌ 
வாய்‌ விரிப்பி 
_-பசைக்கூழ்‌ 
_-மியூசின்‌ 
--மியூசின்‌ முறிவு 
-சீதப்பை 

- சீதசரும 

- சீதமனைய 


--சீதுமுறிவு 
_-.சீதச்சவ்வு கோலவழல்‌ 


_-சீதப்புரதம்‌ 
_சீதச்சீழ்ப்பு 
_..சிதச்சீழ்‌ 
_-சீதச்சவ்வு 

. சீதகோலவழல்‌ 
.சீதக்கோளம்‌ 
_-தீதச்சவ்வு 
--சீதவிமுது 
இறகு சிதநோ ய்‌ 
சீதம்‌ 
_..பலசெல்லிய 
--பல்சூலி 


அரிய்மில்கா 


சியி 
நரவியி்விலா 
ரவிி௦யவில 
ப்பி பப 
நிசிமம்ம்றலா& 
நிரியி்றலா௦06 
நசியி்றடி நர ்ராப 2 
]சீவி1ற]6 மாணவர 
நிரீயாாற5 
நரம வி 
ப்பட ஆப டஃப்‌ 
சமக 
108012 நர்ற6 
நரிரடிர்ட வார்‌ 
80501௦ ஒள 
]4105076 றர்மம்‌6 
10601௨ 'ர/ ளிட்ட 
]ிரய601௨ '1715106௦ 
ப ப 9210 12 
நிமலா 10௦ 


--.பல்வளையிய 
-பல்நுண்வளையிய 
-பல்புரையிய 

--பல்கரு 

-பலபெற்றாள்‌ 
பல்பேற்று 

பல்கிய சோற்றுப்புற்று 
_பல்பிறவிச்சூல்‌ 
--தூளம்மை 

_.சுவரிய, சுவரா்மேல்‌ 
-ஊரும்பொருட்கள்‌ 
-துசை 

-குசைநார்‌ 

--தசை தளர்த்தி 
-துசையுணர்வு 
--தசைக்கதுர்‌ 


. --தசைபிகுத்தம்‌ 


--தசைநார்த்திசு 
--குசைபிகு, தசைமுறுக்கு 


நரஷயில னரா -தசைவளக்கேடு, 


ரறரயிர15 14000986 
நிரய ரபிலர்பா௦ 
ரிறகரய]௦ர்ண 605 
நடி விஞ்வி 
நிியடிலம்‌௦(யப்10ய6 
ப்ப பப 
மிரியர்‌வஜரம்்ர்ர 
நக்ஙர்ஹர்‌ 

நர யர்கர்ர்ட 

நரி விஸ்க 

9 எஒ0ட் னர்‌ 

நடு வ்டாம்க 

நீரு ம௦ிர்மாா 

ரு 2௦்டாம ௨ 
572010ஐ 
17300515 

நர ம்ர௦76 
]சீரம்‌1217௦ 
910 
]நீரவிங்றலர்‌மம்‌ நரா 
நி 011116 

142 பி) 
1980900616 
104௦-46 

ரி வாவ 

மி வம 


குசைவளப்பக்கேடு 
சீதுவியத்தசை 
--தசையம்‌ 
--தசைச்சரும 
--குசைக்கூட்டு 
--தசைநாணிய 
-.மாற்றச்செனிப்பு 
மாற்றுச்செனிப்பம்‌ 
-பூதுஉயிரினம்‌ 
மாறுபாடு 
தசைவலி 
..தசைப்பலவீனம்‌ 
..குசைமுறுக்கின்மை 
-பூசணவிழை 
--ூசணத்தடிப்பு 
--பூசணவியல்‌ 
--பூசணதோய்‌ 
_துளைவிரிவு 
..துளைவிரறிப்பி 
--மயலின்‌ 
..மயலினுடை நார்‌ 


சோற்றழல்‌ 


__-மூலவெண்செல் 


அ வடவழல்‌, 


-வடப்பிதுக்கம்‌ 


--முூன்வெண்செல் 
-வடவரைவுப்படம்‌ 


--சோற்றனைய 


டண்டக்கு 
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21070 உளகளமக - வெள்ளிய 


வெண்செல்லிரத்தம்‌ 


நிசீரு9ிர்ம்‌ சீர்க -- மாற்றிட வெண்செல் 


நிறுவ 
நிரு வரமக 


19 /யிளம்பத0001௨ 


ந ிலரிஞு 


பெருக்கு 
--சோற்றுப்புற்று 
-சோற்றுப்புற்று வீச்சு 
---வடவுறைப்பிதுக்கம்‌ 
அ வடதோய்‌ 


[913:00யர்க] நரமீவா௦1100ட- இதயத்குசையிரத்த 


ரிர00ொம்ி 
யடாமிப்ர்ளரு 
9130020015 
0 கொர்யாம 
[,8900100ய6 
80101 
நரரஙிறா 0946 
4020ம்‌ 
89௦1 
83/0 21001யார்க 


14011 ௮2௦00- 
வில்மயார்க 
ந ௦1பப்க 
நந 0னு 
430112 
நு பி௮0்க 
1190106010 டு 
ரர ப்ப்மாம 
பிப 1] 
நிசீநுற ௨11 
நர 
3:0012 
8300185137 
]15052100103 
ரு 
190575 
நவி 


016 (0951/௦ோடி 


நசீர0ராமு 
நரீு010ப்க 
நய ஜவ 

நீரா தர்ம 
நீரா த0ற12(3 
பய ட பப ப 
ரயி தர்ர 
300 6ம௩02 
])13%0102. 
89709௨1001 


நலிவு 
இதயத்‌ தசையிரத்த 

பற்றாக்குறை 
--இதயத்தசையழல்‌ 
--இதயத்தசை 
தசைச்‌ செரடுக்கு 
--தசைஇழை 
குசைதார்மம்‌ 
--தசைச்செனிம 
__மயோகுளோபின்‌ 


_.மயோகுளோபின்‌ 
நீரிழிவு 
-- மயோஈமோகுளோபின்‌ 
நீரிழிவு 
தசை துடிப்பு 
குசையியல்‌ 
-திசைப்புத்து 
-.தசைமெலிவு 
--தசை எடுப்பு 
-கருவகத்துசை 
-தசை-நரம்பிய 
--தசைதோய்‌ 
--இட்டப்பாச்வையன்‌ 
-இட்டப்பார்வை 
-தசையமைப்பு 
மாங்கிசப்புற்று 
-மயோசின்‌ 
--துளையதிகுறுக்கம்‌ 
-குசையழற்சி 
அஅத்தியாகுத்‌ துசையழல்‌ 
--தசைவெட்டு 
--தசைமுறுக்கம்‌ 
_.- பறை 
-பறையழற்சி 
--பறையமைப்பு 
_பறைகீறி 
_-பறைகறல்‌ 
--சேத்துமவீக்கம்‌ 
--சேத்துமப்புத்து 
_சேத்தும சதைப்புற்று 


1480261618 01மபுமர்௫ு 


74 
79௮௦201௦79 0ெம்ய்டு--தெகேலி கோணல்‌ 
1420706 மச்சம்‌ 
1 உட்ப! ௨தன்காமம்‌ 
148௦011576 _போதைபிரித்தாய்வு 
1921700120 _-உறக்கமுயலகன்‌ 
[48100545 __-போதைமயக்கம்‌ 
]481009/0(16515 .போதைநினைவூட்டுச்‌ 
சேர்க்கை 
[421001/1ஊகறர _போதைமயக்கச்சிகிச்சை 
14௨:0011௦ _போதைடுூட்டி 
747௦0110 &றர்ததரம்‌ர --போதையெகிர்ப்பி 
[12 நாசி 
ஹார ந$ோம்கத௦  --குறுகல்கட்டு 


1927௦ இறாமா --சிலபிணி ஓழிக்கும்‌ 


அற(101௦14௦ உயிர்ப்பகையி 
[18541 _ நாசய, நாகி 
221 ஜோரு நாசிக்குழி 


நாசி அடைப்பு 
நயம்‌, நா௫ிச்சொட்டு 


14ஹ.வ த (100 
[18521 091௦5 


ட: 1 இப்பப்‌ நாசியத்தூவானம்‌ 
7125021710 1௦௦000 --நாசி இரையககளட்டு 
1812501201] _.நாசிகண்ணீரிய 
112600 யர்‌ --நாசிகண்ணீரிய நாளம்‌ 
7185000902 --நாசிஉண்குழல்‌ 
[42900 தர்‌ __-நாசித்தொண்டையழல்‌ 
71250ற1௨31205000௨ --நாசித்தொண்டைகா ட்டி. 
- 79 290றற்வாருறப _-நாசித்தொண்டை 


[2505115105 நாசிப்‌ புரையழற்சி 
்ஹாவி 1 --இயற்காற்றோட்டம்‌ 


24250 குமட்டல்‌ 
1487௮1 நாபி, உந்தி 
1 0ர்யோவா _-நாவாயிய 
[12070ற53 _ .சடலாய்வு 
1160105769 நசிவு 
[460127 _-மலர்த்தேன்‌ 
4௦21 _.ஊ௫க்குத்து, 
பிறையுறித்தல்‌ 
[422ர்‌ இர நெகிரி மெய்யம்‌ 
[181181௦ 4௦ நூற்புழு 
7460110576 _புதுமூட்டு 
7160211002 --புதுக்கிை ளகோ சசெனிப்பு 
11௦012121 _புனிற்றுக்கண்‌ 
ளழ்மய 00115 சவ்வழற்சி 
1120வி நிளர்சம்‌. -புனிற்றிளமை 


(வி 1 புனிற்று டெட்டனசு 


120௮12 _புனிற்றுக்குழவி 
[420210 யா! _புனிற்றியம்‌ 
77௦0ற1ஷர௨ -புதுப்பெருக்கு 
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1[120725ய புதுப்பெருக்கம்‌ 
ஏறா வ] ஜக _.-இறுநீரகவலி 
ழா ம௦ர்0ொடு சிறு நீர க௭டுப்பு 
ப்ப --இிறுநீரகவழற்கி 
[ஜாம்‌ ஊக  --சிறுநீரகமூலச்‌ செல்புற்று 
[1 ங்(ர௦ி000815_ --சிறுநீரகச்சுண்ணமேறல்‌ 
ளா றய -சிறுநீரகக்கூட்டுவெட்டு 
11210௦ தனாம்‌0 _-இிறுநீரகச்செனிம 
[நற பா0ர்பிம்க516 சிறுநீரகக்கல்‌ 
நைரிர்ற்ாாரு  -சிறுநீரகக்கல்லெடுப்பு 
1402010257 -இறுநீரசவியல்‌ 
]42றா0றக(1மு -.தஇிறுநீரகநோய்‌ 
14 _9றுநீரகப்பொருத்தம்‌ 
டப்ப பப்பட்‌ _-சிறுநீரகவமைப்பு 
[4160000916 _திறுநீரகச்சரிவு 
ந றர்0ற10515 _.இறுநீரகச்சீழ்மை 
11ஹ1ம0501210515 _சிறுநீரகக்கடினம்‌ 
140515 --இறுநீரகியம்‌, நீரகக்கேடு 
நஹுர05401 _.இறுநீரகவாயமைப்பு 


[ஏஹம௦11௦ 0௨20௯, -சிறுநீரகியவீச்சம்‌ 
வலி 02ம்‌ 


ஜடா014௦ இரய்ா:--சிறுநீரசிய இணைப்‌ 


போக்கு 
[4ஹ்ா0(0றாடு _-இறுநீரகவெட்டு 
லாய்‌) --சுறுநீரகநீர்க்‌ குழலெடுப்பு 
14016 நரம்பு 
[4னா௨ சோம்‌ _-.நரம்புநாண்‌ 
[ளா ரறய்பத --நரம்புமுனை 
நாஉணேதிரா --தரம்புமூடிச்சு 
1 ர்‌ 191 தரம்புத்தடம்‌ 
4701051055 நரம்புத்தளர்ச்சி 
[4சர்பின ஷர -- பூச்சிக்கடி 
[யால _-.நரம்பிய 
[4021 கார்‌ --நரம்பிய வளைவு 
[ஸா 8]212 நரம்பு வலி, 
நரம்புக்குத்துவலி 
லாக] 1706 --நரம்பியக்குழல்‌ 
வதர லாப --நரம்புத்தம்பம்‌ 
நாகர ௦ாம்க நரம்புத்தளர்ச்சி 
ரா டரர்மாடு --நரம்பெடுப்பு 
லிலும்‌ _-நரம்புய்விப்பி 
14 லல 142 _.நரம்புய்வுணர்‌ வகற்றி 
ம: 211220] 
ஸா! _-.நரம்புநார்த்தகடு, 
நரம்புநார்த்தாள்‌ 
லாிளாரல பா --நரம்புநார்த்‌தகட்டுறை, 
நரம்புநார்த்தாளுறை 
1/2 _நரம்பழற்சி 
லால _நரம்புமூலச்செல்‌ 
[4200:011850௧௧03 _நரம்புமூலச்செல்புற்று 


டய பபப 


[ணம 217176 
1ணரிற்0ய 
ஏணொ0ஜ0ாம்‌௦ 
[4ஸா021900றகச்க 


ரஸா ஷாறயி2லக 


142070101௦ 

ய! ப்பட 

ஸா 0 

ட பபப பு 
ம்றாயர்ர்ம 

ஏல, 746 

பய படபட 
1 ப 

4ணா0றவரிாம்‌௦ 

140௧114010 


9ஸா0றற்வா120010 03 


ணா 0ற 12501 
[40 ஷர 12477 


[4ஸா0-நிஸுர்010சர்௭்‌ 


பயப்‌ 
18 ராரம்மறம்ரு 


[ளா 0 எதா 
பய இல ப 9:12: 
00200௩ 
140-115 

14210(1௦ 
(ரமப 
$4வா010304௦ 
4 மாரம02வியு 
14/௦ லாகயரார்ர 
4 மார்0ர6 
142001. (கேற்ப 
நறை 
4ளம்ம களம்‌ 
ஏற்க வரய 
நவ்ரு 
[4ம2112110ற 
ரிய 
1 00டி 
நர்ஜ்டமிம்பம்றஷ 
ரி்ஜ்ர்ரார 
4]ஜ்ம்கா6௦ 
31% ஒலி 
விர்‌ ஒர்‌ 


-நரம்பியச்சருமவழற்சி 
--நரம்புநார்ப்புத்து 
-நரம்புச்செனிம 
--நரம்பியச்‌ சக்கரை 
யிறக்கம்‌ 
--தரம்புபற்றி 
வலியகற்றியம்‌ 
--தரம்புபற்றி 
--நரம்பியலா்‌ 
நரம்பியல்‌ 
--தீரம்பு தசைச்சந்தி 


--நரம்புச்செல்‌ 
--நரம்புவெட்டு 


-நரம்புநோயிய 
_-நரம்புநோயியல்‌ 
நரம்பு மருந்தியல்‌ 
-நரம்பமைப்பு 
நரம்பு உள மருத்துவம்‌ 
நரம்பு உளவியலர்‌ 
--நரம்பியம்‌, 
நரம்புத்தளர்வு 
--தீரம்புத்தையல்‌, 
தரம்புத்தைப்பு 
-தீரம்பு அறுவை 
நரம்பு அறுவை 
நடாத்துகை 
நரம்புச்‌ சஃபலிஸ்‌ 
--தரம்புத்தளர்விதர்‌ 
--தரம்புவெட்டு 
நரம்பு நச்கெய 
--தரம்பு நச்சு 
_நரம்பியத்தாண்டுவிப்பி 
--தீரம்புநாடி(டு) 
நூம்ரான்பிடி மருத்துவம்‌ 


நடுமை செல்லிறக்கம்‌ 
நிமிட்டுச்‌ சவ்வு 


-நிமிட்டல்‌ 
--இடமேற்றம்‌ 
தஞ்சம்‌ 
மாலைக்கண்‌ 
--இராக்கதறல்‌ 
--இராப்பீது 
--நரகல்‌ 
--இரவுவியர்வை 


எனவவ வண கையை வைைய ய யவைை 
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149/7 81உ ௩05 

141012 முலைக்காம்பு 
91 ஈர 
[4006 கணு 
14004056 -சணுமய 
]94௦மய16 --நுண்கணு, நுண்கண்டு 
14௦ய்‌0்ளார்‌ --நீரீர்க்காப்பஞ்சு 

(5௦1701 
(பப: (91111 --அல்கீல்வாதம்‌, 

11 பபப அல்மூட்டுவாதம்‌ 
மினா ளர்‌ --தொதிப்பிலி 
[1௦00௦04116 நகரா 
401021 5லிம்ப6 --தகுஉப்புக்கரைசல்‌ 
[1௦70100716 --இயற்செல் 
24௦711௦04௦ கறுகரய்க--இயற்செல்‌ சோகை 
04௦ய100ஜிரயம்‌௨ --இயல்சக்கரையிரத்தம்‌ 
107110400௦ --இயலமுத்தம்‌ 
[1 ராப011மாராப்க --இயல்வெப்பம்‌ 
[401100100௦ --இயலூட்டமுத்த 
[10567 -நரசித்துளை 


11௦ 10௦1 ந௨0மர்ர௦--தீண்டாத்திறநுட்பம்‌ 


[40௦12 -மிடர்‌ 
நியா நரீகய்்ரோ6 --அணுவியல்‌ மருத்துவம்‌ 
$110160ற13ஆ௱॥ --நூக்ளியச்சோறு 
[ய01௦0றா௦(ஸ் --நூக்ளியப்புரதம்‌, 
கருப்புரதம்‌ 
14101௦0140 --கருதச்சு 
ர4ியயிவாட --நூக்ளியம்‌ 
நஏியிரர்றக₹க --பேற்றிலி 
டப்ப 12. --மரமரப்பு, உணர்வின்மை 
14 யயபாயப்வா அகரசனைய, காசன்ன 
141796 செவிலி 
டப்‌ --செவிலியம்‌, ஆதுரம்‌ 
ர்க --தலையாடல்‌ 
பபப ஊட்டு, ஊட்டச்சத்து 
றஏியர்ரர்னர்‌ இரர்ராரு -ஊட்டுத்தமனி 
ந்ர்ர்ணர்‌ ராகு --ஊட்டுத்துளை 
ோர்ரர் ண ட்டம்‌ 
[ர்வ நதமா -- ஊட்டச்காரணி 
டப்ப பப்பட்‌ _-ஊட்டம்பெருஞ்செல் 
நிசீர்ா௦0011௦ சோகை 
அரொெர்க 
மர்பி ஐ்க _-நிசிவலி 
ந14012ப0ற1௧ _-நிசிக்குருடு 
[197040 ற1001௮ --நிசிமருட்சி 
[மறற _-சற்றுதடுகள்‌ 
பபப பட்‌ --இரதியவெறி 
191௭ ஜரா --விழிதடுக்கம்‌ 


00௦6 


00௦ 

ெலடு 

0௦௦ 

100௦ நலா 
(9095655101 


(ந லல்ுவி 
14லு10516 


ட ்ள்ர்ற்ஹே 
(றன்‌ 
மென்யாார்ர6 
இருவ 
()ம்யால40 
யாவர்‌ நச யாயர 


(0001ழரர வ 
ட௦யறர்‌் வ்‌ ன 
(ற்‌ அம்ர்‌ 
இமர்றர்‌(௦ நிர] 
(0௦விறர10 ௦ல்ளர்‌ா 
(0௦0116710௮ 
(டயம நீ1௦0௦0்‌ 
டில, விக 
மயி நிமி 
(யிளம்யா 
(0 மவ்ரவ! 

இ ளர்யா 


(டலய(/0ாவ! 
அப்ளை 


(0௯ம்‌ 

(லம்‌ 2வபீர்வி 
(வதும்‌ 
ுணிரஜார்‌ பே 
டுவி 
டும்மாமவித18 
டம்௦ர்‌/௦ 
மார்‌ 
0௦1010 
டும௦௭4௦11411 
டம்வார்‌௦ஜ 
டம்ளர்‌ 
டும்ம்றார்‌96 
(0௦0101 கறர 
(060212 
0650ற04௮20012515 
0டரடிஐ௦0(0ய௫ு' 
(0014208006 
டர்‌ 8205101107 


0 


-ப்ர௬ுஉடல்‌, பருஉடலர்‌ 
அ படுஉடலமை 
பொருள்‌ 

_- சாய்வுப்பிளவு 
--பித்துத்துவம்‌ 
பித்து நரம்பியம்‌ 


பேற்று மருத்துவர்‌ 
--பேற்று மருத்துவம்‌ 
-மூச்சுமுட்டல்‌ 


(மிடி. 
_..மூடியதுளை, 
மூடித்துளை 
-பின்னுச்சிய 
_-பின்னுச்சி எலும்பு 
_.பின்னுச்சி முன்னிய 
_-பின்னுச்சி முன்னுச்சிய 
--பின்னுச்சி பின்‌ 
மூடல்‌ 
--மறைக்குருதி 
--கண்‌, விழி 
--விழிவலி 
--அஞ்சனம்‌ 
_.வேலைப்பயித்தியம்‌ 


_.வேலைச்சுிகிச்சை 


_- கண்ணாடியர்‌ 

கண்‌ -செனிப்பிய 
-கண்சுழற்று 

திடீர்‌ கண்கழற்றல்‌ 
_.கண்ணியக்க 
பல்வலி 

பல்‌ 

_-பல்‌அழற்சி 
_-பல்லனைய 
பற்காரை 
-பல்இயல்‌ 

-பல்புத்து 
-பல்லராவல்‌ 

_-பல்‌ மருத்துவம்‌ 
வீக்கம்‌, நீர்க்கோவை 
_.உண்குழல்‌் ஊதல்‌ 
_உண்குழலெடுப்பு 
_-உண்குழல்‌ காட்டி 
_உண்குழல்‌ வாயமைப்பு 
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0800220011 --உண்குழல்திறப்பு 
ப்‌ெறற்வஹ5 --உண்குழல்‌ 
(பர்றாளார்‌ களிம்பு 
0180௧௦௨0௦5 --முழங்கைக்கூர்‌ நீட்சி 
(0120கா0ு _-முழங்கைக்கூர்‌ 
பள்ள முகர்‌, மோப்ப 
மீரா நீயிற்‌ --மோப்பக்கு மிழ்‌ 
பர்தசணம்‌ச --இரத்தக்குறைவு 
01120 குறை (வான) 
0ம்த்ரிமோகமாம்‌மு --குறைநீர்ப்‌ பனிக்குடம்‌ 
011௦௨  --குறைச்சூதகம்‌ 
8/1 200 --உளக்குறைவு 
01/20ள௱ம்க -வித்துக்குறைவு 
ப்ஜார்க நீர்ச்சுண்டி 
ொளர்யய ..உதரமடிப்பு 
0௭௦ 11000௦ (0௮.) --ஓவ்வொரு இரவும்‌ (ஓ.இ) 
ொெறடபீர்டே --உந்தியழற்சி 
ெறர்வ/00616 _..உந்திப்பிதுக்கம்‌ 
01௦02௦ _.பத்தாக்கச்‌ செனிம 
01௦01௦ புத்‌ காக்கவியல்‌ 

0001/615 புத்தாக்க முறிவு 

௦ தொடக்கம்‌ 

பெரர்ப்க --நகப்படுவன்‌ 

9) பப்ப --மறைநகம்‌ 

ெரள்ஜாறர்௭  --வரிநகம 

டுருள்ம[$/976 --நசநெகிழ்ச்சி 

ரர 20515 _-நகசப்பூனணம்‌ 

0௦ -.அண்டப்பந்து 

(900316 --அ௮ண்டச்செல்‌ 

(0௦2855 அண்டம்‌ பிறப்பு 

001௦16 --நகரண்டம்‌ 

ரப 6௦401] --அண்டவக எடுப்பு 

0 ௪!(16 --அண்டவகவழற்சி 

டுமா -..அண்டவகம்‌ 

0 எ௦விறரப260- --அண்டவக-அண்டக்‌ - 
ர்‌ு குழலெடுப்பு 

லள _-கருவண்டம்‌ 

றெ ர க௦ரய06, திறந்த முறிவு 
ோேயற௦ரயம்‌ 117௨01107௦ 

0றவ21101 --நடாத்துகை 

00 நாச --அறுவையரங்கு 

(ுறந்ர்ர விற! கண்ணோய்‌ 

ுஜ்ர்கியர்க _-புனிற்றுக்‌ சண்நோய்‌ 
120௩கர்ராயரம 

பெய்ர்வியர்(5 - .சண்ணழற்கி 

ட்ப கண்‌ மருத்துவ ர்‌ 

பிஞ்வ்வீாி௦:ு _ கசண்ணியல்‌ 

0ஜ்ர்வ்ை/க கண்‌ வாதம்‌ 

௦ர்பம்டீம்ம050006 -- விழிப்பார்வை கா ட்டி 

0 வீரா --சண்ணு ட்காண்டல்‌ 


ஜெப 20040%0100ரு! 


றொய்‌] 010ய௦- 
11௨113 


0ற45(110100டி 


றொரார்யாம்‌8(16 
ரபீ 

8) ப்பி 

டுற5மாம்‌௦ நரம்‌ 


றாபி க்0னரக/100 


ெய்௦ம்‌ கலம்டு 
றெர்௦மி ரட்ட 
ர்‌ லோ! 
ற பே்கரக 


ர்‌ இடம 
றப 7476 
௦4௦ 1௨0 
8) பப 
டுற0(1% 
ம்மா 


பப்ப ப! 


பெரா னாரு 

05 

பாய 

07212 
இெள்ம்ம்‌ ௦௦ 
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_-பின்வில்விறைப்பு, 
பின்‌ வில்‌ வாதம்‌ 
--தருணத்தொற்று 


_விழுங்கற்பதமி 
_ விழுங்கற்பதமிகுறியெண்‌ 
_-பார்வைத்திரிபு 
பார்வைக்‌ கூர்மை 
பார்வை அச்சு 
_-பார்வையியக்கால்‌ 
__பார்வையியச்‌ சந்தி, 
பார்வையியக்‌ கூட்டு, 
பார்வையியத்‌ தாண்டு, 
பார்வையியக்‌ குருசு 
பார்வைத்‌ தட்டு 
பார்வை நரம்பு 
-பார்வைத்தடம்‌ 
-அகண்ணாடியா்‌ 
_.ஒளியியல்‌ 
_-.சமியான, 
நிரம்ப ஏர்வையான, 
ஏற்ற 
--ஏற்ற இருக்கை 
பார்வை அளவையியல்‌ 
வாய்‌ 
வாய்வழி 
_வாள்முள்‌ வாயில்‌ 
_விரைபயெடுப்பு 
_விரைப்பொருத்தம்‌ 
விரை 
__விரையழற்சி 
_.உறுப்புநோய்‌, 
உறுப்புசார்நோய்‌ 
உறுப்பி 
__உறுப்புத்தோற்றுவாய்‌ 
புணர்ச்சிப்‌ பரவசநிலை 
தீழைநாட்டுப்புண்‌ 


பெ 00 கறம) -- எடுப்பு 


8) பப்பில்‌ 
(ர௦ஜனம்(வி 
(910 கார 
(111060(1௦ 
[ார்்0ற 2௦0405 


பொர்ற2௦04௦ 
ஒயாஐ௦0ய 


பயப்பட! 


பறவை தோய்‌ 
--வாய்‌ செனிப்பிய 
_-வாய்த்தொண்டை 
பல்தேர்த்து 
ழமுடநேர்த்தல்‌, 
எலும்பு மருத்துவம்‌ 
-முடநேர்த்து அறுவையர்‌, 
எலும்பு அறுவை 
மருத்துவர்‌ 
-குந்துமூச்சு 


ர அகம ப ல தலாக்‌. 4 
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8 பிபபப்பரடு 
நிற 015100 
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(0501110500ற6 
(085 74005 
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டொ0515 


(06560ய6 
(9992 
(9511/0கரர்0 


(05(27(06 
மெகா 0516 


௦0௨ (மார்ாம்6 


0916001894 
09960 9/௦௩01775 
ன்‌௦ய்சம்0ாப3 
051௦00125815 
0946001851 
(954௦208௨0௮ 
(0816001706 
040 
(9942020ர்‌0 


(॥௦0தனம்‌௦ 
21001112 
(09/௦7 119516 
0942010257 
(954௦01914௦ 
டி 
04௦021௧018 
054 விர(15 
05/20ற211 
04௦றவய்டி 
டல்‌ ல்‌0518 
0௦01டிஐ௦ 
(9520110137 
0ல௦0றர316 
(09420012௫3 
(9912001083 
09/60521௭௦0113 
(095/206௭0௦819 


06160$0160505 


பார்வை நேர்த்து 
பார்வை தேர்த்தல்‌ 
--குற்றுநிலை 
--குற்றுநிலை அழுத்த 
வீழ்ச்சி 
வாய்‌, அத்தி, எலும்பு 
ஊசலலைவு காட்டி 
-ஆசுலர்‌ ௨ணுக்கள்‌ 
-ஊடமுக்தம்‌, 
ஊடழுத்தத்திறன்‌ 
-..ஊடுகசிவு, ஊடுபரவல்‌, 
சவ்வூடுபரவல்‌ 


--அத்திய எலும்புசார்‌ 
_.நுண்ணத்திகள்‌ 
அஅத்தியாக்கம்‌, 
எலும்பாக்கம்‌ 
--அத்தியழல்‌, எலும்பழற்கி 
--அத்திமூட்டுநோய்‌, 
கீல்மூட்டு 
-அத்திமூட்டழல்‌, 
கீல்வாதம்‌ 
-அத்திமூலச்செல்‌ 
--அத்திக்குறுத் தழல்‌ 
அத்தி குறுத்துப்புத்து 
-- எலும்பு கரைவு 
-அத்திகரைப்பி 
_அத்திகரைப்பிப்புத்து 
_-அத்திச்செல்‌ 
_.அத்திவளக்கேடு 
_-அத்திசெனிம, 
எலும்பு தோன்று 
_-அத்திச்செனிச்‌ சதைப்‌ 
புநறு 
_அத்தியன்னத்‌ திசு 
_-எலும்‌ பியல்‌ 
எலும்பு நசிவு 
--அத்திப்புத்து 
--அத்திமெலிவு 
--அத்திச்சோ.ற்றழல்‌ 
_.எலும்புநோயியலர்‌ 
_.எலும்புநோய்‌ 
_--கல்லத்தியம்‌ 
--அத்திவிழுங்கி 
_.அத்தியொலி 
--அத்திமுளை 
_-அத்தியமைப்பு 
எலும்புப்புரை 
--அத்திசதைப்புற்று 
_-அத்திக்கடினம்‌ 


210116 


(0920106 அத்திவெட்டி 
(9512010113 _-அத்திவெட்டு 
(05ரர்மாம துவாரம்‌ 

(12௨ --செவிவலி, செவிக்குத்து 
06௦ செவி, செவிய 

டய்(க் --செவியழற்கசி 

(ம்பி நிகர்னறக --புறச்செவியழற்சி 
ப்ரம்‌ நார்ராறக --உட்செவியழற்கி 
டர்ந்து ]சி6ர்1க -இடைச்செவியழற்கி 
மிலா த 29 --செவிமிடற்றியல்‌ 
முர்ம்‌ _- செவிக்கல்‌ 

(001021 _- செவியியலசரா்‌ 
(001027 --செவியியல்‌ 
((00111:00515 _..செவிப்பூசணம்‌ 
டப்ப ிலாரய0ி0ஐ---செவிநாசிமிடற்றியல்‌ 
(முய்பிமக -செவிஓழுக்கு 
(0ம501௦5415 --செவிக்கடினம்‌ 
0060006 --செவிகாட்டி 
(0மர10 _-சவிநச்சு 

04வர்கா __-மூட்டையக 

(ுரவர்கம (ள்‌ _முட்டையகப்பந்து 
(0ரவர்‌6010113! _-முட்டையக எடுப்பு 
1 யயபப்‌ _.மூட்டையக வெட்டு 
வம்பே _-அண்டாசயவழற்சி 
(வரு _-அண்டாசயம்‌ 

பொஸ்‌ வழிதல்‌ அடக்க 

ந%0001410210௦ இயலாமை 

(944001 _-அ௮ண்டக்குழல்‌ 

பப்ப _.-அ௮ண் டவிடுப்பு 

ய முட்டை, அண்டம்‌ 
0090 மாலாஜறரார்‌ --ஆக்கிஜன்‌ செலவு 
(0504004௦ _-பேற்றுவிரைவுறுத்தி 
(928 -நாறுபீனிசம்‌ 
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இவிகர6 _-அண்ணம்‌ 


இவிக6, நிவிகா்வி 
நிவி 


அண்ண, அ௮ண்ணத்து 
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நிஜா (2515 
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-அ௮அண்ணநாவளைவு 
--அண்ணவாதம்‌ 
-- பழைய செரிபரம்‌ 
நோய்‌ தணிப்பி 
--பாவிடுவெட்டு 

அ அங்கை 
-அங்கைய 

அ - அஙற்கைய வளைவு 
-துட்டுப்படு 
--தொட்டாய்வு 
இமைகள்‌ 
இமை 


-இமைக்கண்சவ்வு 


--நெஞ்சடிப்பு 
--தொடுவி 
_-தொடுவிகள்‌ 
வாதம்‌ 
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கணையம்‌ 
கணைய இயக்கச்‌ 
சோதனை 
_ கணையபெடுப்பு 
-- .கணையவளர்‌ 
--அனைத்துச்‌ 
செல்லிறக்கம்‌ 
_-உலகம்பரவு நோய்‌ 
முமுக்கருவகமெடுப்பு 
படலம்‌ 
_-முழுக்கண்ணழற்சி 
--முழுவத்தியழல்‌ 
_ சராய்க்கச்சை இறுக்கு 
இணைப்போக்கு 
_-.நுண்காம்பு, முளைப்பு, 
முளை 
.மூளைத்தசை, 
நுண்காம்புத்கசை 
அசடையுடைப்பந்து 
. நுண்காம்பழற்சி 
_.பார்வைத்தட்டு வீக்கம்‌ 
_-சடைப்புத்து 
_.பேப்போவா வைரசுகள்‌ 
_.துவரையம்‌ 
__துவரைய சீழ்க்கொப்புள 
_-வேற்றுணர்வு 
_.அயோர்ட்டிகப்பக்க 


-தூம்புவடித்தல்‌ 


22200010515 0ம௦00105 
நிஹாலனர் கத மகோதரம்‌ வடித்தல்‌ 
அம்ர்ராம்றட 
இஹாவனர்வு6 மார்பகம்‌ வடித்தல்‌ 
1்ந்மாஉ0ர5 
மிகாகம்0%1028] -புதிர்மூச்சு 
நி ஷரர்ப(10ெ 
நிஹாகம்ப௦ம்னடபி --சுரோதப்பக்க இடுக்கு 
7160699 
லாக தவா ஜிரா --இணைமுடிச்சுப்‌ புத்து 
நிரய வாதம்‌, செயலிழப்பு 
நதாவிரஷ்‌ ஜிடி --நடுக்குவாதம்‌, 
கிளறுவாதம்‌ 
இஜாவ]37110 1106 --வாத ஈர்ப்பகத்‌ தம்பம்‌ 
நிஜாவிரர/௦ --வூாகு 
நிஸாவாமர்ர்கா --மையக்கோட்டிணை 
நிலாலா ரர்யா __.கருவகப்பக்கம்‌ 
நிஜா! ்‌ --நாடிப்பக்க 
நிகல காடரே --நாசிப்பக்கப்புரையழல்‌ 
சிகா௨௦/25 (12 -புதுப்பெருக்கப்‌ 
பக்கவிணை 
நிஜாஹ1த துன்புறு மனநோய்‌ 
நஇஹுஹார்ம்‌ துன்புறு மனமுடைய 
ஒயம்ச0றரப ளப புத்திபேதம்‌ 
ஹல்வா. -உண்குழல்‌ பக்க 
த பப்பபப்பிட்‌ முன்தோல்‌ குறுக்க 
இறுக்கம்‌ 
மிகா னர்‌2 -வேற்றுளம்‌ 
[2111 112401 - தீழங்கவாதம்‌ 
நிஜாலா2012] -.குதப்பக்க 
நிலவர ரோ12 --ஒண்டுயிரி ரத்தம்‌ 
நிலா2டர்ர்‌6 --ஒண்டுயிர்‌, மல்லை 
மி காகடிர்ர்010௦ --ஓண்டுயிர்கொல்லி 
மஹ ஜுநாறக111011:  --இணைப்பரிவு 
ிஹிஷாறக0511: --இணைப்பரிவு முறி 
நிதாவரிராமரம்‌ --பரரரத்தைராப்டு 
கவக(ரா0/020007131ுழ --பாராத்தைராய்டெடுப்பு 
இிகாகர் கம்ம! _-திரிகியப்பக்கண 
நிஜாஷருறற்ாாம்‌ ஊன -பாராட்டைஃபாய்டுக்‌ 
காய்ச்சல்‌ 
12:12:11 142102:1) _-யுரித்திறப்பக்கண 
நிகாகாஷஹம்பவி அ யோனளிப்பக்க 
ாவாளர்லஸ்ாலி --முள்ளெலும்புப்பக்கண 
நிகாளல்ருறா -உறுப்புரிச்செல்கள்‌ 
கிஹரோமர0க  --தனிவிளனையுறுப்பு 
(0723 
இிலாளூர்ராவி அஅல்லூண் வழி 
இரா ௦515 அ ளனவாதம்‌ 
_ நிகாலாய்க புணர்வு, சங்கமம்‌ 
நிரார்ர்வி -புறத்திய, புறத்துள 


எக ல்க வைத வககைகயவ வைகு வை யப 
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நிலாக்‌ டை 


நில்‌ சிரம 
நினார்‌ஸட பெர்ரி 
இலர்ரு 
நிலா0ார0ரப8 
நிலா0ணம்க 
நஇலா01ரம்‌ 110 
ம2ா0ப42010ாடு 
141201 
நிகா05ரு811 
நிஜாரு மு] 
நாரண! கேஜ்‌ 


நிலா070 82] 
30 
1212241111] 
ற்றி 
நிகாரு ளா! 
1 உர்ரு மெரி 
இஷா 
நலா ,கிறர்னார்ரரர்9 
இலி ம916ரகபட 
நிலா$ ]ஈர்ளாா௦0119 
நிஹூ 14089 
இலா 109187ர்0ரர்6 


நிகம்ப் 0 ஜாம்பறு 


--ப்க்கவோடு, 
பக்கவோட்டெலும்பு 
--பக்க-முன்னுச்சிய 
--பக்க-பின்னுச்சிய 
-யேற்றுமை 
நகச்சுற்று 
- -வேற்றுமுகர்வு 
பரோட்டிட்‌ சுரப்பி 
--பரோட்டிடெடுப்பு 
--பேற்று 
--அடுக்குநம்‌ 
--அடுக்கு, துரத்து 
--அடுக்கிருமல்‌, 
துரத்திருமல்‌ 
துரத்து மேல்மூச்சு 


--துரத்துக்‌ குறுநடுக்கம்‌ 
--துரத்து விரைவிதயம்‌ 


-- பகுதி 
முன்பகுதி 
-சேய்மைப்‌ பகுதி 
இடைப்பகுதி 
-தநரம்பியப்பகுதி 
பின்‌ பகுதி 


நிவாப்ி கேரலர்மாரு பகுதி இரையியயெடுப்பு 


இதரர்‌ 
நிலார்பாரிர்ர்0ா 
நஇினாார்ரறாடர்ர 
இறத 
12: ப அப்பப்ப 
88877௨ ய்ய 
28௨7௨ வீனா 
இ514௨ 
$?29(416 
நஷ்ட ஞா 
நலர்‌211௨ 
நிகர்வி2ா 
2:12] ொப்பபு 
நிகர்னா்‌ 
எற்‌ $)ம0116 
கீரனார்‌ 
இகர்ளார்‌ 
நரன ளர்ர்யயிய 
ஒறேர்மாய 
நில110 ஜய 
நில11102000618 


இ 210 தரி 0்ர 


பேற்று 

பேறு 
--பேற்றுமானி 
--தகொடர்பாய்ச்சல்‌ 
--இர வல்‌ குடுப்பாற்றல்‌ 
--தானூடுபரவுதல்‌ 
--கான்மாறல்‌ 
-பசைக்களிம்பு 
--சய்புவில்லை 
--தட்டுச்சோதனை 
--இல்லு 

-..தஇல்லிய 
..இல்லெடுப்பு 
--திதத்த 

--திறந்த தமனி நாளம்‌ 


திறந்த வெண்டிரிக்கி 
ளிடைக்‌ தடுப்பு 


அநோய்ச்‌ செனி 

அவதோய்ச்செனிப்பு, 
துயர்ச்செனிப்பு 

அ தோய்ச்செனித்திறன்‌ 


50௦0௩௦071௦ 


நிலப்‌ 0ஜஹாராப0ாம்‌ 
இ211)010ஐ9 
இஜ010 20௨ 
வேர்ப்ர்ர் 
நி2(401௦ 254 
இதர்ப்0ற்0ற்1க 
நிகர்ய்0டி 
இஞா-ம6? டக த6 


இட்மாவி 

இர்0மி ரோர்‌ி௪ 

௦௦106 

நட்ட (வோர்றமர்முமா 

௦0116 நி 2ரகம்யாா 

1 2-1: 

நி6௬்‌2600௦ 

1 2:11 (912 

இர்்னபி 0515 

நஇ௦்ரெப்ய 
*7ஞாம்பளெர்ர மார 


ட பபப்பிப்படச 
*உர்மா016 
நிடரர்ஸ்2$5 
நிலவாக 

நிவி 

ப) பபப 


றுள்ர்‌ட பொரி 
1௦ (ளாக 
நிஹணுர்ஙள்ன 
நஸ்ங்ரள்ரு 
[1/0 
ப்ப 40 ப 
நளறர்ச்ச௦1ம்‌ 
நணரர்ர்ஜடி 
நிணறா்ப்தட 
ரரி ளா 2ம்‌0515 
இளமார்ப்த6 
]46011270ரயா 
நுளாறம் றற */2த்காட 
நி ணழர்ம்தக */லிதலா15 
இஸ வ00௦ 
இனன்கரு்பத 70ம்‌ 
நிளம்ய1005 
நின்‌ 
றல்‌ 10100 
நஇனா்ராமார்க 
இளவர 
2218120101 
நிளலாச்காா60ய6 


-தோயறிவுறுத்து 
நோயியல்‌ 
--தநோய்‌ 
சுண்ணமேறல்‌ 
--தோயியலார்‌ . 
_நோய்மருட்சி 
விரித்த, தளர்ந்த 
-அரஞ்சுத்தோல்‌ 
அன்ன சருமம்‌ 
மார்பு 
மார்பு வளையம்‌ 
மார்பு 
_- கூட்டுமார்பு 
_குழிமார்பு 
பாத 
_-பாதம்காட்டி 
காம்பு, கால்‌ 
பேன்‌ பிடிப்பு 
சீலைப்பேன்‌ 


__பாதக்குமிழ்‌ 
காம்பு 
_.தணுக்கம்‌ 
_டுபல்லாக்ரா 
--நீள்வில்லை 
இடைப்படாம்‌ 
_-இடுப்புக்கூட்டு வளையம்‌ 
__இடுப்புக்கூட்டு நரம்புகள்‌ 
_-இடுப்புக்கூட்டுமானி 
_.இடுப்புக்கூட்டு அளவியல்‌ 
-இடுப்புக்கூடு 
_-சிறுநீரகத்தொட்டி 
__-குமிழ்ச்சருமமனையம்‌ 
_..குமிழ்ச்சருமம்‌ 
_.செங்குமிழ்ச்சருமம்‌ 


_புனிற்றுக்குமிழ்ச்‌ சருமம்‌ 


_..முளைக்குமிழ்ச்சருமம்‌ 
_.சாதா குமிழ்ச்சருமம்‌ 
__ ஊடுருவல்‌ 
_.ஊடுருவுகாயம்‌ 
--தொங்கு 

_சிசினம்‌ 

பரிணாம சூலை 
_பெப்ட்டோன்‌ நீரிழிவு 
_.பொசிதல்‌ 

தட்டல்‌, தட்டாய்வு 


சருமத்‌ தூடு 
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நிச71002வ] $ி201௦1 


இளரிஊவரமச தர்ர -துளைப்புகுத்‌ தமனி ப 
நிராக 11றாகு --ஷாப்பி துளைப்புகு 
௦ரீ 5றலாறர நார்கள்‌ 
நிஎர்‌ா8110 துளை 
இனர்கமீரேம்ர்ர்த _-கோளச்சுற்றழல்‌ 
ளர்க] --எருவாய்ச்சுற்று 
*ளர்கார் ளர்க! -தமனிச்சுற்று 
இவரிகார்சார்( -தமனிச்சுற்றழற்சி 
நிளர்கார்பர்ர6 _மூட்டுச்சுற்றழற்சி 
இளர்கார்றீகா _-மூட்டுச்சுற்று 
நிர்வா 06040110ு _-இதயச்சுற்றெடுப்பு 
ண்கோய்வி 8௨0 --இதயச்சுற்றுப்பை 
நஎர்கோர்பர்‌வ  --இதயச்சுற்றுப்பை 
குத்துவடிப்பு 
நிர்வா 0116 -இதயச்சுற்றுப்பையழற்சி 
£ஊர்௦க 8ீர்பாம --இதயச்சுற்று, 
இதயப்புறப்பை 
நினர்ள்ரம்ரியா _குறுத்துச்சுற்றுச்சவ்வு 
நிஎர்‌2011௦ _-கோலச்சுற்று 
நிரம்‌ _..சுற்றுநீர்‌, சுற்றுவடிநீர்‌ 
நர்சரி _.கருப்புறச்சவ்வு 
நிர்வா -சுற்றுச்கசையம்‌ 
நிஎர்சாரந்றரு _மூலாதாரத்தைப்பு 
இ எம்60ர்௦பாடு, _மூலாதாரவெட்டு 
நிறர9ர்0ர்‌0ாபரு 
12291 பப9(9 _.சிறுநீரகப்புறம்‌ 
இளர்பமாு _-மூலாதாரம்‌, ஆசனம்‌, 
மூலத்தானம்‌ 
நிளம்பயோரலர --நரம்புப்புறம்‌ 
நிளர்0510 _.எலும்புப்புறமியம்‌ 
நிஎ*௦01௦ னர _.முறைக்காய்ச்சல்‌ 
நண ஷ்வ்று --அனைந்தெழு மூச்சு 
நிர்மலா --எலும்புப்புறம்‌ 
ந எர்ற் வி -புறத்திய, புற 
நிர்றங்னாலி _-புறச்சுற்றோட்டத்‌ 
போயிரு வியா: தறனிழப்பு 
உணர்வி ரேஷ்‌ புறத்தே நீலம்‌ பூரித்தல்‌ 
நிஎர்றட்ளவி 4னா௪  --புறதரம்பு 
நி எம்ர்ளல! -புறத்தடை 
நி 2515121106 
இரம்ற0ார்வி சுற்றுவாயிலிய 
நிஸறா0௦11175 _-குதச்சுற்றழற்சி 
நள றவி _-சிறுநீரகப்புறம்‌ 
நிஎர்தம்‌(15 _-.பிளீகச்சுற்றழற்சி 
நிர [20915 _-அலைவியக்கம்‌ 
நிஎர்0ாடு --சுற்றுவெட்டு 
ஓவி ர விரஷ்‌ --உதரஉடையிடையூடு 
பிரித்தல்‌ 


இளா] 
விரை 


_.-உதரஉறைத்‌ திருப்பம்‌ 


நிவி 526 


இளார்றிவ்‌ 5௧6௦ 


. -உகுரஉறைப்பை 


மினர(0000500ற7 -.-உதரப்பையுட்‌ காண்டல்‌ 
மின்னை --உதரஉறை 
நிளரிர்மாம்ப6 --உதரப்பையுறையழற்சி 
நினிர்பவி! டான்டில்‌ சுற்றுச்‌ 
150055 சழ்க்கட்டி 
இசர்சர்ர்டிர்கி சுற்று மயிரியை, 
இளர்மர்்0ாட சுற்றுக்காலிழைய 
பப்பி -கொப்பூழ்ச்சுற்று, 
உந்திச்சுற்று 
மிள --கோட்டுவாய்ப்புண்‌ 
நிஸார்‌ 71 -திலைப்பற்கள்‌ 
நிண ஷஹ்ச்ர்ர _ஊடுவிடுத்திறன்‌ 
நினாம்01005 நாச... 
நிளய்ம்ரேடி கரப்க -பித்தபாண்டு 
நிளாம்045 நீள்குளிர்க்கடி. 
இள பொக --முடப்பிறவி 
இ ௭௦3௮ வாய்வழி 
இள 0௨.௦.) --வாய்வழி (வா.வ) 
நிள யமா ௭.) --குதவழி (கு.வ.) 
நிளகவ௨(10 --சொற்றங்கல்‌ 
நவி 1௫௧௦ -தன்சுகசாதாரம்‌ 
நின0வவிட்டரு -- ஆளுமை 
மிளா - வியர்வை 
நஇிள(ய6515 கக்குவான்‌ 
நிக பாதம்‌ 
நிஷ ஸோ _குழிவுப்பாதம்‌ 
0 112009 -.சப்பைப்பாதம்‌ 
நிரு _-டுபசரி 
1212911024] --இரத்தப்புள்ளி 
நில்‌601148௦ 
நரம்‌ க --பொட்டிரத்தம்‌ சிந்தல்‌ 
*வனம0ா11226 
நஸ்ர்‌ நிகில! -சிறுவலிப்பு, முயலகன்‌ 
111215) 
நிமால --கல்லனைய, சல்லன்ன 
நிஜ இவர்‌ பேயர்திட்டு 
112820031௦ --விழுங்குசெல்‌ 
இர்‌ 2000700516 --செல்விழுங்கல்‌ 
1 ட 11 - வீரைக்குறி 
நிற்வாப2௦01102/ மருந்து 
நிக்கற மருந்தாளுநா்‌ 
திர்வாா20௦2ற௦10  -மருந்துச்செனிமிய 
நியாமா 2௦0 00௨ - தாவர மருத்தியல்‌ 
நிற்வாரா20010ஐு --மருந்தியல்‌ 
நிய்டிராயக0$ --மருந்தாளுகை, 
மருந்தாக்கம்‌, 
மருந்தாக்ககம்‌ 
நிர்டிரயவி ராட்‌ --தொண்டைப்பை 
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நிரிவருற தர்ர 
ிர்கர்ளா6 
நிற்வருறரர்ந் 
நிற்க த018001ய- 
56010100௫7 
இருவரது ஷடு 
14/17/1001 


12:19) 10100 


11106 
12 1:19 104 
நிற்ஹா௦00ற1௦ 
1 ஸர்‌ 


116001010100001ம01ப2 


[2111] 
நிரம்ப 0515 
நஸ்ரி 
மி2/ன்தாவ 
நிறில்காரயா 
மிர்ம்ஸ்பார்ரம்‌ 
ந்ம்ஸ்01பராற்0646 
இடரிஸ்ச்ராரு 
இம்ம 
121 ப1:ப 
இர்ம்ணாசார்2 
நரை ரையாார்‌ 


இாண்ன்றயிலா 

ட்ப விப ப 
நிரு ர்றயி௦ 
£0012 
நி00011011௮ 
010021010௦ தாலா 
£ப்௦ஹர்யா2 
நற 01506 
1௦06௦07091 
ந1101பி212 
ந1101000௨தய்‌2(10ய 
121110) 
121 பபப 1பப 
1210! 
மானார்‌ 
நானம்‌ கர 
நிநானம்ட ,த்குயப்5ர்ற. 
நிரம்‌ 742 
கிறா னர்00ற12272 
நப னர்௦ம0ாமு 
நியமம்‌ 835 


195102 ந%070192 


--தொண்டைபெடுப்பு 
--தொண்டையிகிவு 
-தொண்டையழற்கி 
தொண்டை 
மிடற்றெடுப்பு 
-தொண்டைஅமைப்பு 
- சதொண்டைத்திறப்பு 
--தொண்றை பறையியக்‌ 
குழல்‌ 
தொண்டை 
--உளவியக்க 
மெய்வகை 
--ஃபயோக்குரோம செல் 
புத்து 
திறுகுப்பி 
முன்தோல்‌ குறுக்கம்‌ 
-.சிரையழற்சி 
_.சிரைவரைபடம்‌ 
_-.திரைவரைவியல்‌ 
-திரைக்கல்‌ 
-திரைப்படிமஉறைவு 
--சிரைத்திறப்பு 
_-இலேத்துமம்‌ 
_.திலேத்தும, தாமச 
--தூமச உளப்பரன்்‌மை 


-.நுண்கு மிழ்க்கண்‌ 
சவ்வழற்சி 
--துண்குமிழ்‌ 
மருட்சி 
-..இல்‌அங்கம்‌ 
-.இதயஒலி வரைபடம்‌ 
.ஃபாஸ்‌ஃபேட்‌ நீரிழிவு 
..ஃபாசுஃபப்பிரிவு 
--ஃபாசுஃபநசிவு 
--ஓளிவலி 
--ஒளிக்கூழத்தல்‌ 
உசண்கூச்சம்‌ 
--ஓளிச்சிகிச்சை 
விதானம்‌ 
-விதானிச 
-விதானிகத்‌ குமனி 
-விதானிசுப்பிய்ப்பு 
-விதானதரம்பு 
-விதானிகவாதம்‌ 
-விதானிகவெட்டு 


சயம்‌ 


உரி நனைய உடலியச்‌ சார்பு, 


நற்றும்‌ 110000156 


உடலியப்பற்று 


உடற்பயிற்சி 


இந்டவ்0௦0. பேணார்‌ 


நட்ரு$்௦௦ட்ட போம்‌ -பெளதிகரசாயன 


நிர்ரு4010 21281 


நந்ற4010ஐ௦வ வற -உடற்றகு உப்புக்கரைசல்‌ 


இற்று 
நிற்டு 4௦11 கறர 
நியு 
நித இரகரியரர்ம்‌ 
12: இ./ 1120 
ந122 


12௦00 (பேஷ்‌ 
மியா 
நிர்‌ 5௦௧௦ 


_..உடலியக்கவியவிய 


-.-உடலியக்கவியல்‌ 
பெளதிக கிகச்சை 
-டுபளதிக சிகுிச்சையர்‌ 
"உடுமன்வலைய 
-மென்னுறை 
மசக்கை, 
கண்டதுண்ணல்‌ 
--கூட்டுமார்பு 
-- வண்ணம்‌ 


_--வண்ணக்கல்‌ 


நிரனர்கரு 140௩5 --கறைமச்சம்‌ 


ந ஜரவார்கர்0ர 


716 
125 


-அகறைப்பிடிப்பு, 

வண்ணமேமற்றம்‌ 
-மூலமுளை 
மூலம்‌ 


இர, நர்ப்பித, நரி குளிகை (குளி) 


உயிரா 52௦ 
[2 (ப பப்பி 0 


ராம்ம்வி 
இயர்‌ இராக 
0600202026 
110945 

நய 16 

இறா! 3௦ 
இற்ண்டட நரிககர்மட 
இப்பம்‌: 1915085௦ 
நிய 
0003710915 
நவர 

1016 1 வர்மா 
இகர ௦2 


இப்பத்‌ ௨ம்‌ 
நர்ர்ப்ர்வரு 
நிர்ருமர்க6 
இர்ருார்தர் ஹேோர்ப்டி 
நிர்பார்கர்த 06௦௨ 
இராகவ இற்ரக 
இர்ர்ருர8516 
540010 
12192 9:11 
இய்ரஹர1 கார 
நிர௦்‌ 0 
120௦ 
ந த௦ரர்கி 
நீறுஹயிர்ர வரு 


-.தலையணைப்பை 
-..உரோமவியக்கு 
நரம்புகள்‌ 
-உரோமமிரு 
_--உரோமமிரு வளை 
உரோம சரும மெழுகு- 
_._-உரோ மியம்‌ 
__ பரு 
பைனியமெய்யம்‌ 
_-ஊகசித்தாரை 
-வெளிர்ச்செந்நோய்‌, 
காதுமடல்‌ 
-.செல்பானம்‌ 
--பட்டாணிவடிவ 
--குதிக்கழிவறை 
_-டுபாள்ளை வடு, 
பொளிந்தவடு 
குழியும்‌ வீக்கம்‌ 
_-சேத்துமவகம்‌ 
_பொடுகுதிர்வு 
_.தலைப்பொடுகுதிர்வு 
_..உரோசுப்பொடுகுகதிர்வு 
_ செம்பொடுகுதிர்வு 
அழுதமல்‌ 


_-உரோமச்‌ செம்பொடுகு 
உதிர்வு 

-முளைமூட்டு த 
_மருந்துப்போலி 

--தஞ்சு திறக்குறை 


கலைச்சொல்‌ அகராதி 


159 


இரக்க மிகளர்க 
| ௮/1 
12:11 இப191- 


11276 சீரர்ரர்‌ 
வர்கா 

இஹ கான்‌ 
ந ஹார்கா 17 ஞா 


இஷ 

நலக (வி 

12: பதி (210112 
1211197020) 
ந125110 இயாத வரு 
[21:11 

| 211212) 

இரதர் வில்‌ இரர்பேிருவக 


[211900 10 
122 பபப 
இ] ஷற்ருள$௦ஜாஷர்‌ 
வாக 

னாவ! போரு 
இ] 


இவன ஈரம்‌ 
அப எ5ர்0ர] 
ரப்‌ (06 


1221011122 
இரிஸா001ச்க 
இலா நிய்ற௦கார 


னாரா 


16 
£௱ளற்க26 
இரால்‌ 
ந] 
இர யர்ஜிகய்பேப்கா 
இறலாாவ(10 300௦ 
நிநவாாலர்மா12 
இநபா0001ம06759 
நிர௦ய01௦௦10௦- 
12 பப்பு 
இரா தவர்ர6 
பப 
நிறலா0ய16ர்251110- 
ஜகா 
நிநளராாராம்‌(5 


ிரமயோரரறர்(ர 


முன்னிட்ட நஞ்சு 
-பிளேக்கு 
--தெள்ளியதசை, 
கெளிதசை 
--திகட்டுமூட்டு 
உள்ளங்கால்‌ 
உள்ளங்கால்‌ வளைவு 
உள்ளங்கால்‌ மடக்கம்‌, 
உள்ளங்கால்‌ மடித்தல்‌ 
--பிளாசுமா 
--பிளாசுமா செல்‌ 
-சோற்றுச்சவ்வு 
--பிளாசுமா பிரித்தேற்றம்‌ 
-வடிவமைப்பறுவை 
--தட்டு 
--துட்டையம்‌ 
-குட்டைய ஒட்டுச்‌ 
சோதனை 
தட்டைக்‌ கபாலம்‌ 
_-பல்வேறுருவியம்‌ 
பாய்ச்சல்‌ பருமவரைவி 
புப்புச உறை, புஞூரா 
-புப்புச உறைப்பை 
புப்புசப்பையியம்‌, 
புளுரவியம்‌ 
_பப்புசப்பைச்‌ 
சுரப்பழற்சி 
-புப்புகுஉறையழற்சி, 
புஞரவழற்சி 
_-புப்புசுப்பையொட்டல்‌ 
_புப்புசுப்பைவலி 
-புப்புசப்பை, 
புளூர புப்புச 
_-பக்கவில்வாதம்‌, 
விலாவளை விறைப்பு 
வலை 
--மெழுகுவைப்பு 
அகாரீயியம்‌ 
-- தள்ளி 
அடர்‌ பிறா ப்ட்‌ 
--வளிப்புரை எலும்பு 
--வளிதநீரிழிவு 
_-தூசுவளிதோய்‌ 
_மூளைவளிவரைவியல்‌: 


_..வளியஇரை(யிய/ 

-வளியமுறிப்பு 

--மையத்தான 
வளிவரைபடம்‌ 


_-வளியவழற்சி 


நியம பப௦யார:௦௦௦5 


நியலபப0ா10௦0515 அவளியப்பூசணநோய்‌ 
இற 0ற௦010111 --வளிய எ௫ப்பு 
நிற்மாாராம்௨ --வளியியம்‌ 


நியாயம்‌ ?1ஸன6 -வளியிய பிளேக்‌ 
இியாம0றன?110௩ஊயட --வளியுகரம்‌ 
இிடவாாாஉரி ஜாவ --வளி-சஇர்‌ வரைவியல்‌ 
நிறம்‌: ணேோோ-வளியியநடத்துமையம்‌ 
வய 010(13 01000 -வளிமார்பகம்‌ 
இிருவாயாலன்ர்னம்‌- --வெண்டிரிகள்‌ 


காஷட்டா வஸி வரைவியல்‌ 
௦0% மய அம்மை வைரக 
நிர்மா  --பாதக்குமிழ்‌ 
நி௦ியி0 006 --பலவிதச்‌ செல்‌ 
இிலிவிமஞர்‌0515 -பலவிதச்‌ செல்லியம்‌ 
015011 விடம்‌ 
நிய போலியோ, கார்மை 
உவ்னைஞயவ16  --போலியோமூளையழற்சி, 

கார்மூனளையழற்கி 


இப்ாரு வர்ர போலியோ வடவழற்க, 
கார்‌-வடவழற்சி 
இளம்பிள்ளைவாதம்‌ 


இரயிர்ரு *௨௦010௨ அயபோலியோ வேக்கன்‌ 


நம மடி போலியோ வைரசு 
இரு கார்சார்ப்ே ௮ பல்குமனியழற்சி 
நிரரகார்பா வித்த --பலமூட்டுவலி 
நிர காரபரர் ப -பலமூட்டழற்சி 
நி 00௨14௦ --பல்பொந்துள 
நம ம்‌.கயயம்க --பலசெல்லிரத்தம்‌ 
நிரு விங்கணம்க ௨ உண்மைப்பலசெல்லி 
ரத்தம்‌ 
மி 0ிரம்கரற (3 --பல்விரலியம்‌ 
நிரய்றத/க --வெகுதாகம்‌, 
வெகுநீர்வேட்கை 
உரி மரவாறர்‌ --வெகுநீர்ப்பனிக்குடம்‌ 
ம£ிரப்ராறப்யவ --பல்லுருகருவ 
1211112110 -பலதரம்பழற்கி 
மிய -பலபுத்து 
01/0௨ "மடி --பலபுத்து வைரசு 
013012 -- பலபார்வை 
இற, நிர்ரறாட விழுது 
0130 6௦70ம௫ு - விழுதெடுப்பு 
உகார -பலமருந்துச்‌ சிகிச்சை 
நிறம்‌ -விமுதனைய, விமுகன்ன 
இர9ற0546 --விழுதியம்‌ 
013567051115 --பலசீரச்சவ்வழற்ச 
நிர -பலமெய்யங்கள்‌ 
இ] யார --பவெகுழுத்திரம்‌ 


£017விஎம்‌ 70010௦ --பல்திற வேக்கசின்‌ 
நிஊமுற்9% -குமிழ்வு 
ராடி அபாலம்‌ 


ரன ல கனடா ரல கள்‌ எது ரர டப 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


160 இர11007120 
நிரய - பால 
நரா உர்ரர்(16 --புரைக்கோளவழல்‌ 
நிரா. புரை, நுண்துளை 
018 வாயில்‌ 
மிரார்கவுவ] வாயில்‌ பெருஞ்சிரையிய 
சிரார்க 1 ைப்டி ஈரல்‌ வாயில்‌ 
நிர்‌ ரல! --சரல்வாயிலழற்சி 
நீராவி மெய்க்‌ வாயில்‌ சுற்றோட்டம்‌ 
ிரர்ல 74 --வாயில்சிரை 
£ரார்0தாகா வாயில்‌ வரைபடம்‌ 


மிரர்‌ 94106 5டீம்ம 

ம௦911476 ஞா 
இர௦ரியர்டு 

1057094௨௦௦ 
ய்‌ 


--போர்ட்‌-ஒயின்‌ கரை 


--நேரமுக்க மூச்சு 


-நேரமுத்த மூச்சோட்டம்‌ 


0501௦9 அமருந்துளவியல்‌ 
1085017௪ --எதிர்க்களித்தல்‌ 
1211-1121 70 --உணர்வகற்றுப்பின்‌ 
இ05ர்கவவ] -.எ௫ுவாய்ப்பின்‌ 
0௦% மம.) --உணவுக்குப்பின்‌ (உ.பி.) 
0ல்‌ -வன்குலுக்குப்பின்‌ 
ஒர 011௦ இணைப்போக்கு 
இர்‌ மரபப்எரம்‌்‌. --இதஃபகீரியப்பின்‌ 
இ05ர்ர்௦ஞர்டிபி1(15 மூளையழற்பின்‌ 
?௦5ரரயி்ர(12 -..மூயலகன்பின்‌ 
நிரூ முயலகன்‌ 
அறர்டுறாகர்ளாப பின்தானியக்கம்‌ 
05ம்‌ பியா --பின்கம்பம்‌ 
0ரனர்மா --பின்னுச்சிக்கு ழி 
சி்வ௦11௦ 
094210 110ரற -பின்காம்பு 


நி௦$எம்மா நார்றவர --பின்முதற்கால்‌ 
நர்‌ 
மி௦கம்வார்‌ ௨௦ 
மி05ர்ரர்‌0ா 0௦34 
121101 
ம05ரன0-.கரர்மேர்‌0ர 


.பின்வேர்‌ 


-பின்வேர்முடிச்சு 


--பின்னே-முன்னே 


௦௭௦ பமீனா --பின்னேகீழே 
மிரா 12 _.பின்னேபக்க 
௦51௭௦ நர௦வ்லி ..பின்னேமைய 
நிர்‌ சா௦ றவ? --பின்னேமேலே 
1௦512 ஜி10ெம்‌௦ அமு்பு.ச்சுபின்‌ 

ப்ப) 13 01904 --ஈறரற்பின்‌ 

இிரபிம்(ம்5 -முூன்தோலழற்சி 
நிர6(ர்பரீகா ௦11௦1 -இரத்தநகிவுப்பின்‌ 
ந051பக(யா௦ _முதுர்வுமீறிய 
*05101௦00ற ௨ ரூதுகநிற்புப்பின்‌ 
நிரப்ப அமரணப்பின்னாய்வு 


மிட்டு பகொர்த] [0ரீகா௦11௦ ரப ம்‌016 


இரகு வொ] 


--இதயத்தசையிரத்த 


ர்றரி8ர௦1ர்ற இரா நசிவுப்பின்‌ இணைப்‌ 


இப ஷவ 
இவ்வி 


உர510றா3ப்16 
இ௦510லதர116 கோல 
௦கர்றவார்யா 
£?0௦81ற3ரயம 
1 தன ரார*்‌ 222 
நகரா வார்‌! 
இகரம்‌ ஏ்காம்‌௦ 
ந௦ர்னப்்கர10ய 
நிர்மா வம 
நஇிரர்பாவ3ி மிர210226 
நிர்மா] 
ந117ற0%1௦0 
1௦5120000௮ 
1211411111 10 பப 
197: 11102] 
ந0188வ்யாய 
விரை 


இருற்லிடு 
இரர்னப்வம்‌ நாாறமாம்பு 
நர வி தர்ர்டதர 


நரம்‌ நிர051112815 
நிரு்ற606 

இர உ0ற008(8 
ர2ஊ௧௨௦511011௦ 


இர மர்பயலா 
நிர602101000௧5 
இரர்றரரமம ௧௦110 
நாலா வி 
ிிர௦௦மா50்‌ 

12 121/:1/912) 
நிரப்‌ 
ா௦௦ிவாழ/க 


(2122911109 1119 
ர்மாறா 
ரண்ரார்்‌ 
1௦010103 
ர ஹதிர்மாம்ரார்‌0 
ிர௦ஜுடிரா மு 
இரவ்ரி6 
நிர வாஉர்பா6 
இிரணாதர்பாஉ நிஹ்ர 


பட்‌ அகல்‌ அ அனை.. 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


போக்கு 
__நாசிப்பின்‌ 
_பிறப்புப்பின்‌, 
பிறவிப்பின்‌ 
--அறுவைப்பின்‌ 
-அறுவைப்பின்‌ பராமரிப்பு 
-பேற்றுப்பின்‌ 
_பேற்றுப்பின்‌ இரத்த 
ஒழுக்கு 
__பு9ப்புப்பின்‌ 
விறைப்புக்குப்பின்‌ 
இணக்கவேற்றம்‌ 
--நிலுவைய 
_நிலுவையவடிப்பு 
_நிலுவைய தாழழுத்தம்‌ 


-.வாக்சினேற்றப்பின்‌ 
-வேச்சுவெட்டுப்பின்‌ பேதி 


_பொடாசியக்‌ குறைபாடு 


_-பானைவயிறு 
--தடுப்பரற்றுதகைமை 
_நோய்ச்செனிப்புத்‌ 
குகைமை 
_ விசைக்கட்டுறுப்பு 
__பாக்சுவைரசுகள்‌ 
_-தித்தமாக்கிய 
__உணர்வகற்று முன்‌ 
(னோ டம.) 
-காதுமுன்‌ 
--பூற்றுமுன்(னோ டி.) 
_ படுத்தி இணக்கம்‌ 
--இதயமுூன்ன 
முன்னோடி. 
--தீசிழிவுமுன்னம்‌ 
அமுன்சீரணம்‌ 
_.மூன்‌எக்ளாம்சியா, 
முன்சூல்வலிப்பு 
_செஞ்செல்முன்‌ படிவம்‌ 


மூன்னுச்சிமுனை, 
வெண்பொருள்வெட்டு 

--முடிச்சுமுன்‌(ன) 

ரசூல்‌, கருப்பம்‌ 

--ப்திறு 

--மூதிர்வுறா, முற்றா 

-மூற்றாக்குழந்தை 
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இரும்மா னம்‌ 
இரஜர்மாடி மிம்ரர்‌ 


நரளார்யா௦ 
நிர்கராமகர்ரே 
இரரோமிர்0 வர்ர 
இரனானடிரமக] 
நிலா 10001, 
1202 11:19 
இரனவர்வி 
ா20றனக1116 
நஇர௦௦றனக(௦ கோச 
௦01௭௦ 
நிரறமோலரச்மா 


நிரை 2/94௦ 
இரவ வா2110ெ 


நிர ௨(21/2ா 
இரலுற்ளாவி 
இர 200௦ 
நடரா! 
இராகவ] கர்‌ 
்யரிம்கர் 
ரவ] 7107௦ 
இர௦ர்0ா18 


1219411101 
இரஊம்‌16 மஸரப்க 
நிர வராரி!ர(ர 
நிர௦௨60 
௦60௦ 1௦௯6 
இஷா நீகயம்‌க26 
இராம மிரர்‌ 
நிர்மா 06 
இர 65951016 
நிர௦ர்ராறகர்மாவ! 
பயப்பட 


நிரரியம96 

இரஞஞர்0வி! 

இர்தறர்கா 

இபபட வே 

நிரா வரு 

இப்றவரு வேோர்ரச 04 
(2511424700 

நிர்வா ோரற10% 

இற்ற வரு 
நரம்‌ 20 

இரவு நமீவில்‌ 
(2௨6 


நிர்வா மி விம்‌ போ 


முன்துடிப்பு 

--குறைப்பிறவி, 
முற்றாப்பிறவி 

_விரைவுக்கலிதம்‌ 


..முன்னோடிமருந்து 
--சூதகமுன்‌ 
_-முூன்கடைப்பல்‌ 


_.பிறக்குமுன்னே 
--அறுவைமுன்‌ 
அறுவை முன்பராமரிப்பு 
அறுவை முன்னேற்பாடு 


-வாதமுன்னோடி 
ஆயத்தம்‌ செய்தல்‌, 
ஏற்பாடு, சித்தமாக்கல்‌, 
செய்மருந்து 
-தல்லுமுன்ன 
_பூப்புக்குமூன்‌ 
-முன்தூல்‌ 
--சிறுநீரகத்துமூன்‌ 
_திரிகத்துமுன்‌ வளி 
புகுத்‌.தல்‌ 
_.இரிகமுன்‌ நரம்பு 
வெள்ளெழுத்து, 
சாளேசுரம்‌ 
மருந்து வரைவு 
முதுமுன்னுளக்கேடு 
_முதுமைமுன்னம்‌ 
அழுத்தி 
_.அழுந்திடங்கள்‌ 
--அழுத்தக்கட்டு 
__அழுந்துமிடம்‌ 
--அழுந்துபுண்‌ 
_..சதத்தொலிக்கு முன்னம்‌ 
--இயல்பற்ற அசைவு 


குவிர்ப்பு 
நீர்ப்பைம்‌ முன்ன 
_-குறிவிறைப்பியம்‌ 
முட்செல்‌ 
முதற்படி, முதல்‌ 
_-.எலும்பாக்க 
முதல்மையம்‌ 
முதற்படி இணைவுதம்‌ 
முதற்படி இரத்த 
ஒழுக்கு டத்‌ 
முதற்படி நல்வாழ்வுப்‌ 
பராமரிப்பு 


நிரு இல்ம்‌ கோர 


இர்யவஷ பிவிர்‌ 
னே 
நரர்றர இரையவம 
கோக்க 
இரர்றாவாரு ்‌ 
ஒறஊாய2(003746 
இரந்றர்தாலா102 
இய்ார்றகாக 
இராமா மம 
நர௦105015 
இர ௦௦ல்‌ விய 
இர00099 (10 
கறவர்ராயர) 
நிர0௦்மீனார்ர் 
நிரர௦( 121௮ 
நர0௦1](15 
இர00%000160101011 
நிர ௦700 வ]7(15 
இர௦௦1001 45 
இர0௦105000௦ 
00108] ஜரும்‌ப1115 
இர ஐ65(எ11/0.௨மு 
நிா0 265620 
02654200௨௦ 
இர02101116 
நிர00ூ.0875 
நரர்‌60110ற 
நிர வற 
நாரிஹல ர 


நரா ளர்ஸாவி 10160 


நிரவி ஹ௦ எரி 16 

நா௦18ஹ5௦ ௦7 116 
3 ௦%யாம 

இர௦1%09௦ 01 616 
மி பட 


இரர]ரரரலரர6 5122௦ 


இர114௦ 
இர௦ப௦க 12௨௦௦ 
*ரரறவர்‌6 
நஇரரரவ/100 
இர்‌ 
ரய 
12 தியப! 
இர0றற் 25௦ 
ர௦றப்ர1௨011௦ 
நிரைரறற்ரு12௦44௦ 
ம்றழ்‌௦௦4100, 
நரரறம்ரு 72706, 
நிரறர்டு 1271௦ 
நி0ெ(0646 


முகுற்சுகாதார மையம்‌ 


பாலின 
முதற்குறிகள்‌. 
முதற்படி விந்துச்செல்‌ 


--முதற்சூலி 
-முதற்பேற்றி 
--முதலமைந்த 
--உறிஞ்சுகுழல்‌ 
-முன்மூளை 
நீட்டம்‌ 


--முழுவீழ்ச்சி 
--குதவலி 
--குதவழற்சி 
--குதகோலஎடுப்பு 
-குதகோலவழற்க 
-குகதவல்லூட்டல்‌ 
-குகும்‌ காட்டி 
--கு.தநெளியழற்சி 
கருவளர்‌ 
--கருவளர்ப்பி 
-புரோலெஸ்ட்டி ரோன்‌ 
-நாமுன்னி 
-முன்னறிதல்‌ 
_-முன்வீச்சு, நீட்டல்‌ 
--வீழ்ச்சி, பிதுக்கம்‌, சரிவு 
--முள்ளெலும்பிடைத்‌ 
தட்டுப்பிதுக்கம்‌ 
--விழித்திரைப்பிதுக்கம்‌ 
-குதவீழ்ச்சி 


-கருவகவீழ்ச்சி 


-பல்குகட்டம்‌ 
-பெரும்பெருக்கு 
அமாற்றமுன்கட்டம்‌ 
--புறனுருட்டு 
--குப்புறக்கவிழ்த்‌ தல்‌ 
முறனுறுட்டி 
--குப்புறத்திய 
குப்புறக்‌ கடை 
அ முன்கட்டம்‌ 
-முற்காப்பி 
-முற்காப்பு ஊ௫, 
தடுப்பூசி 
--முற்காப்பு 


--விழிப்பிதுக்கம்‌ 


அச வக்கையக வை ைகை பாமா வை கைக 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 
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நிர௦- 14௨ 0௭௮2) தேவைப்படும்‌ 


- போதெல்லாம்‌ 
இா௦5ர௭1௦ -சுக்கிலவகம்‌ 
0512460160! --சுக்கிலவெடுப்பு 
இா0ர்க(6 பெர்‌, --சுக்கிலச்சுரப்பி 

மிா051814௦ (ர்‌ 

ர05ர2111 -சுக்கிலனியம்‌ 

1105181115 --சுக்கிலவழற்கி 

1089116515 -கட்டுறுப்பு 

நிட்டள்சரர்0ே -கட்டுறுப்புநம்‌ 

நிட05$1410%ம௭10ற18௫5 --கட்டுறுப்புக்கருவிழி 
யமைப்பு 

உி084003911(15 --சுக்கிலநீர்ப்பையழறசி 

நி:012286 -புரோட்டியேசு 

12 011911 பிரதம்‌ 


நிட௦42்ம்வமம்‌ 1௦ம்‌ --புரதப்பற்று அயோடின்‌ 
இரான்‌ (பிரா -புரதஆற்றல்‌ ஊட்டக்‌ 


நரி விறாம்‌ 110௨, கேடு (பு.ஆ.கே.) 
120119) இ312414)/ 
ந வரச்ர்10ா 
மகா) 
இர ௦1 றர புர தநீரிழிவு 
உர0146013515 --புரகப்பிளவு 
௦6056 -புரோட்டியோசு 
நிர௦ரர்மாம்றே --புரோத்திராம்பின்‌ 
நிர௦ர்மகயிம்‌ --அடித்துன்ப 
12 யப ப --உயிர்மூலப்பொருள்‌ 
நிர௦ர௦702 -முூதற்றோன்றிப்‌ 
* பிராணிகள்‌ 
இர௦1ய0௭௨௭௦௦௦ புடைப்பு 
இர0ரர்ர்சபம்ற -முன்னுயிர்ச்சத்து, 
முன்வைட்டமின்‌ 
இரப்ப! _. ..௮ண்மை 
இர03டி! (ர0ய60--அண்மைச்சுருள்‌ 
மய்ய நுண்குழல்‌ 
நரயார2௦ -- சொறி 
இரமார்பாடி --நமைத்தல்‌ 
நிஉம்0 வாத _.-போலிநெறிப்பு 
நிலம்‌ ய1106978 --போலிழூட்டு 
*இிஒவும்௦யிறகா _-போலிமுகுளவாதம்‌ 
நிலாவிர 1 
இி5வம்‌0௦03%21213 _.போலிஇடுப்புவலி 
50௦ (ஷர --போலிச்சூல்‌ 
மி $யயம01121102- -போலியிருபாலி 
ற்ப 00106 
நனைோறாா௦- --போலியிருபாலியம்‌ 
ய்ர்ர்ர்ளா 
மி ம்‌010218 விசித்திரப்‌ போலிப்‌ 
நிஜயர்க5!ர்கே பேச்சு 
நிய்சாயளாமாகா  --போலிச்சவ்வு 


நிய 1௦0005 


1 2111011610 --போலிச்சீதம்‌, 
சீதப்போலி 
நி$ஊம்0றவா விர] _போலிப்பக்கவாதம்‌ 
நிஉயர்ரஉப்ம்டிாரற --பொய்ப்பார்க்கின்‌ 
சோனியம்‌ 
நி5$வூம்0ற16றரக -வாதப்போலி 
(2:51) பப்யபி பொய்க்கால்‌ 
நி$யர்000100915 -விழுதிப்போலி 
நி54612௦05616 --இளிதோய்‌ 
நய உளம்‌, மனம்‌ 
இனுள்ச்கர்ரு _-உளமருத்துவம்‌ 
இஷ மனம --உளச்சார்பு 
ஷு ரவா21915 --உளப்பகுத்தாய்வு 
ஷய்‌மவா வ) --உளப்பகுத்தாய்வாளர்‌ 


ளம யர -வேதுி உளச்சிகிச்சை 


இஷுக்மா ஹா .-உளநாடகம்‌ 

இஷ] வர்க _-உளவல்லாற்றியம்‌ 

1219111112 1221 _-உளச்செனிப்பு 

நன்‌ ௦20௦ .-உளச்செனிம 

லு01020ரலர௨16 --முதியோருள மருத்துவ 

நஸ0010ஹு உளவியல்‌ 

நிஸாம்‌ ௦111௦ .-உளமான 

இனன்‌ -.உளவியக்க 

ன்‌ --உளவியக்கவலிப்பு 
1901 0ப 

ர 00ய1040 --உளவியக்கச்சுணக்கம்‌ 


வாம்‌ 


நிஷா 0515 _.உளதரம்பியம்‌ 

நின்ற வர்ன்ம்‌2 உளநோய்‌ ஆளுமை 
நள] 

நலுல்வமிம்‌ 5021௦ --உளதோய்நிலை 

உவல்றவம/ஜூ. --உளதோயியல்‌ 

இறு! _.உளவியல்‌ மருத்துவம்‌ 

உனவ்றற்வாய2௦௦10ஐு--உளமருதந்தியல்‌ 

வன்ம __-உளபெளதிகம்‌ 

நஇிலுன்றாரர1௨0(40 --உளமுற்காப்பு 

நலுஸ்0619 _.உளவியம்‌ 

9011050101 8711௦ _.-உளஉடல்‌, உள உடலிய 

ஷ௦்090ைப்பா௦2_ --உளதோயன்ன வினை 

நிரய மருந்து 

இரநுர்டி ஒயாது --உளவியறுவை 

நிஷூ௦0110 16 _-உளமேற்செல்லு 

நிலவள கறரு _..உளச்சிகிச்சை 

இரு தரியா _மாங்கசப்படலம்‌ 

உஷ்‌ _(இமைத்‌) தொய்வு 

நிற _ம-நெளித்தடை 

இருவிர்ற _௨டயலின்‌ 

நிறுவி --எச்சிற்பெருக்கு 

நிரு வி01140 _.எச்௫ற்கல்‌ 

நியா பூப்பு 


தட ட்‌ ப அட்ட அவது 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 
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இஞ்னர்2டி 7௧௦௦௦௩ 
ர1௦1௦1௩௬ 
121211) இப்ப94 
1213 பப 
இியறகார்பாம 
நியற௭லி 
இறைவி ரிளள 


10(70501016 


-முன்னலர்பூப்பு 
--பூபிசுவெட்டு 

மறைத்த உணர்வுத்தடை 
-மறைதம்‌ 

-சுற்றுவம்‌ 

ஈதிறு 

-எற்றுக்காய்ச்சல்‌ 


இணைறைனவி நிலவன்065 --எற்றுளவியம்‌ 


நியாறள வ ஒரூஉ 
இயமி10655 
நியம வார 
இயற 
ோரபவ10ு 


--சற்றுச்சீழ்ப்பு 

--அதைப்பு 

அபுப்புச௪ 

---நுரையீரல்சுற்றோட்டம்‌, 
புப்புச்சகுற்றோட்டம்‌ 


இுயிஙவரு 1 --புப்புசத்துன்ப இணைப்‌ 


ஒருமா] 


போக்கு 


நியு ]௦0111--புப்புசதக்தமனித்‌ 


குக்கையடைப்பு 


யில ெம்ற --புப்புச நீர்க்கோவை 
நிஙிரமாகார 500916 --புப்புச வால்வுக்குறுக்கம்‌ 


இிய்யலாரு 217௦ 
இயற 

நியிற ோர்மு 
இயீகர்‌116 
இயி5லரர்௦ய 

மயப்‌60 

இய 109420 
யி 1015௦86௦௦ 
இய ரஷா 
இயம கனவா 
இயள5 நிர்தஸாம்பா5 
நியு நிதாவம்‌05யட 
[ட்‌ 

யி (ம 

இய 0121௦ 

நிரு௨ 

121101) 


நிமா௦ 
நியா௦௦பத 


நிமாஜ௨119௦ 
நியாற16 
நிராறயாக 
இராமர்‌ 
நிய 

0 (ஷேர்‌ 
இ(54116 
இர்‌ வீக0்ி0ா 
*ரக்2507101௦ 


_புப்புச வால்வு 
டபக்‌ 
_-கூழ்ப்பொதந்து 
துடிக்கும்‌ 
துடிப்பு 
எனி ௧9 
-தாடிக்குறைவு 
_-நாடியொழிநோய்‌ 
-நாடியழுத்தம்‌ 
-மாறுநடைநாடி 
-.இரட்டைநடைநாடி 
--புதிர்நடைதாடி 
_-பொடி, துகள்‌, சூரணம்‌ 
--கூட்டுச்சூரணம்‌ 
_-புள்ளியிட்ட 
_-கூட்டுப்புமு 
பாப்பா, விழித்துளை, 
(கண்‌) பாவை 
_.மதியல்‌ 
--மசித்து வடித்தல்‌, 
மத்தித்து வடித்தல்‌, 
குடைந்து வடித்தல்‌ 
--பேதிமருந்து 
--செவ்வூதா 
_.ஊதாப்புள்ளியம்‌ 
--சீழ்த்த 
--£ழ்‌ 
-சீழ்வார்ப்பு 
_- சிழ்க்கொப்புளம்‌ 
--அழுகல்‌ 
ரி 


நறுகரோர்க 


நி ரஉரர்க 
நிரவாம்ா0516 
9810 ஜயர 
9910114/404013 
நிர்வா 


நிர வ்றிஷடு 
இர10810றழு 
[34 41(9 

இரணை னை 
இரிஞாம்ஸ்ப்/ 
12/1 1120 


2/9: 1 யபப 
நிர10ர௦ 1௨௦ 
1 2/1 (51131100 
இர]மா0ம்ம0ம பி 
நர/010110(0011 
12/20 0:15 
இர1008ற ஷா 
இர1015 
இர0॥ னப, 

ம ௦ 
நிரு ளாம்‌ம 
இராம 0ர2 
0றர்ர0506 
நர ளர்ோ0ர(16 


நி90றறஊா0(ந்மா வ 
இராம 0 
நி9092மீறரட: 
நர௦1ப000202 
நிரலமம்ப்பி (வி 
இரரலார்மபி ந 2௦ர 
13 12:41: 

நிராரதய 

ந0919 


நரா௦்னர 
இரயா12 


பி்‌ ய. 


பந பிப 


_சீழிரத்தம்‌ 
--சீழ்மூட்டு 


-டுதாட்டிவரைவு 
-கதொட்டிக்கல்லெடுப்பு 
--தொட்டிச்சிறுநீரக 


வழற்சி 


அதொட்டியமைத்தல்‌ 

--தொட்டிதிறத்தல்‌ 

-- உருண்ட (உடல்வாகு) 

-பல்சிறு முயலகன்‌ 

--வாயில்‌ சிரையழற்சி 

--வாயில்கசிரை 
படிமவுறைவு 


-புறவாயில்‌ 
-பூறவாயில்‌ 
--புறவாயில்‌ 
--புறவாயில்‌ 
-யூறவாயில்‌ 


முழை 
குகட்டுவசம்‌ 
குறுக்கம்‌ 
சுரோத 
குசைவெட்டு 


--புறவாயில்‌ 
-புறவாயில்‌ 
--புறவாயில்‌ 
-சீழ்ச்சருமம்‌ 


அமைப்பு 
இசிவு 


_சழ்ச்செனிம 
-சீழ்க்கருவகம்‌ 
--€ழ்நீரகியம்‌ 
இகயச்சுற்றுப்பைச்‌ 
சீழழற்சி 
-சீழ்வளி மார்பகம்‌ 
--ச€ழ்ப்பல்‌ 
-- சமண்டக்குழல்‌ 
--இழ்மார்பகம்‌ 
--கோபுரச்செல் 
-.கோபுரத்தடம்‌ 
குறம்‌ 
சுரப்பிறப்பி 
--நெஞ்செரிவு, 
நெஞ்சுகரிப்பு 
-சுரச்சிகிச்சை 


--சீழ்நீரிழிவு 


௦ 


மணிக்கொருமுறை 
(ம.மு.) 

-ற-மணிக்கொருமுறை 
(ம.ழமு.) (௩ 4, 6, 
இத்துனை மணி 
என்று குறிப்பிடும்‌ எண்‌) 


அவன்‌ வ அண்ட ன்‌ ப எனன னன அன்‌ 
_ கலைச்சொல்‌ அகராதி 
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பொற்‌. 4.4. 


000 
வர்மா ழுிம்ரர்‌ 


ம்‌21111 ,கற0றர் 


இயள்லர்டடி 
*உயாம்ளாயாா 
ெர்ம்006 


௩௨01௦ 7501006 86 


நாளுக்கு நான்குவேளை 
(நா. வே) 

அ போலிமருத்துவன்‌ 

போதுமான அளவு 
(போ. ௮.) 

காரல்‌ புலமறைப்பு 

-இடைச்சவுக்க(ம்‌) (தசை) 


--நாற்றலைப்பி, 
நாற்றலையம்‌ 


ெம்ர00ற05 015 --வீமரநாற்றலைப்பி 


சவமெய்ற12215 
ெள்ற]6(6 
மொயார்ர்ப௦ 
மொல சினா 
யிஷளர்‌ 
்ம்ற6 
ப்ரம்மா 
பொர 
பெொ்ர்யா1௦(5 
மெ நிர 


-நாரலங்கவாதம்‌, 
-நாற்பிறவிகள்‌ 
--ஒஓதுக்குக்கண்காணிப்பு 
--நாலாம்நாள்‌ காய்ச்சல்‌ 
“எதில கண்க பத்‌ 

--கொயினா 
-கொரய்ரைவியம்‌ 
--தொண்டைச்சீழ்க்கட்டி. 
--ஐம்பிறவிகள்‌ 

நாள்‌ மூறைக்‌ காய்ச்சல்‌ 


௨௦/01 *கார்கர்ட நாள்‌ முறை மாறுதல்‌ 


180௦௧10096 
1 பப்ப்ப்பு 
கய வி க௱ர்ார 
இக்க] 1101௦ 
இகர்்யார்‌ 11027 
வய்ர்க110 
(ம மோயர்வ்ரு) 
௩௧0102) 72510%0 
பெற வர்௦ 
கர்வ டுறளகர/0 


7₹3010201146 1010௦6 


1றர்வ:௦ 
௨010௨௦117௦ 5021) 
இகய/011010 23 
௮ ப்ர௦ஜகறர்‌) 
01௦ ராவர்‌ 
௨01௦ ஐஉற1ரு 


இஃ ரற்றறாய ய1ு0-85521 


இக॥10-19040ற6 

8௨ 010-150100௦ 
௩௦௭௦௨0 

இலரர்ட 75014006 
ராமா 


௩ 


-தூங்கிணர்வ 
--உள்ளினத்தடுப்பாற்றல்‌ 
--ஆரத்தமனி 

--ஆர நரம்பு 

வீச்சு வெப்பம்‌ 
கதிர்வீச்சு 


-சமூலமாத்தாய்டறுவை 


வேர்களை அறுவை 
கதிரியக்க அயோடின்‌ 
ஏற்பு 
கதிரியக்கத்துமாவல்‌ 
--கதிரியக்க உயிரியல்‌ 
-கதிர்வரைபடம்‌ 
--கதிர்வரைவாளரா்‌ 
-குதிர்வரைவியல்‌ 
கதிரியக்கத்‌ தடுப்பாற்று 
வினைக்கணிப்பு 
கதிரியக்க ஐசோடோ ப்பு 
கதிரியக்க ஐசடோப்பு 
சிறுநீரக வரைபடம்‌ 
க இரியக்க, 
ஐசோட்டோப்புத்‌ 
துழாவி 


௩௨01013700 ஜஹா 


௭01010 ஜாலம 


201௦102191 
௨0101021௦௨] 
191110 


1௨ய010 947 
182010044௦ 
௨000 இணாலர11௦ 
௨01011 வறர்5ர்‌ 
இர்‌10ய/ கற 
1826 ]$ 00010 
4:12 

1 4:1111112 

111111 

4: 015 


-குதுர்வரை அசைவுப்‌ 
படம்‌ 
-கதுரியலார்‌ 


--கஇரியற்‌ பரிசோதனை 


க திரியல்‌ 
-கதிரியமொத்த 
--கதிரிய நுண்ணிணக்க 
த இர்ச்சிகிச்சையர்‌ 
_.கதுர்ச்சிகிச்சை 
_.சீற்ற இணக்கம்‌ 
சலசலப்பு 

சனை, இரேமசு 
--நூதலம்‌ 

கோடு 


ஹ்ம்‌ 10 ௦௫ர்ராணா!- -விரைவிழிவியக்க 


[9:10 இ. (230 
1860 
கறற நப] 
14:10 பிப: 12) 
௩௦௨0500110 
7:680(101 
இர வரு 

£ரக8ளாார்ப6 


(வி.வி.வி.) உறக்கம்‌ 
(சரம) விசிற்பு 
--இராசுபெரி மச்சம்‌ 
--எலிக்கடிக்‌ காய்ச்சல்‌ 
-மறுசர்ப்பு 
--இணக்கம்‌ 
--நெகிழ்விரத்‌ தஒழுக்கு 


$$0௨00176 ஷாலு --எதிரிணக்க ஏக்கம்‌ 


ஸ்௦யயர 
$௦0வி1 
20யிகார் 
1$200ர்வமேம் யா 


--கொதந்தல்‌ 
நினைவுகூரல்‌ 
_மறுதுரம்பித்தல்‌ 
ஏனம்‌ 


₹2004உ௦ய யா மோர்‌ -கொழுப்பேனம்‌ 
௨௦0௦ றர ௨--பேச்சுவாங்குகேடு 


௩௦௦00 
௨௦ஜரா கே! 
100655 
2005517௦ 
1௨005504௦2 
இற்‌ 
600109 10010 
நனாய06500106 
௦0 பேர்டடீ 
௦௦ம்‌ நிர ஹா 
76010௦0616 
ந:௦௦(0900106 
ந$60105/ஜயர்ம்‌ 


_.ஏழற்பி 
--உணர்செல் 
--இடுக்கு 
மங்கு 
-மங்குபண்பு 
_ ஏற்பி 
_-மயக்க மீளறை 
_.மறுதோற்றம்‌ 
_.குதமைதுனம்‌ 
__-குதம்தள்ளல்‌ 
_-குதச்சரிவு 
_-குகம்காட்டி 
--குதநெளி 


இ 2000 8ஜாமர்ம்‌௦040ாரு --கு தநெளியெடுப்பு 
ஊரை நல்‌ --குத-கருவகப்பை 


200௨ _-குதயோனிய 

7௦000 1 வவிவட--குதநீர்ப்பையியப்பை 
இ.௦௦ர்லாா குதம்‌ 

௦௦010௦ _-மறுபீடிப்பு 
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இரால்‌ கறார்‌ --முறைச்சிதைவு 


௦௦116 ந/ளாரார் 
60106 இவர்‌ 


நேர்‌ தொடைஎலும்பு 
--தேரிஉறை 


௦0ம்‌ $10004 ோறட2௨--செஞ்செல்‌ எண்ணிக்கை 


பபப 


(செஞ்‌. எண்‌) 


$20ய௦110ற மிராஈர்ரு --குறைப்புக்கூறுபாடு 


1122 111 
வீராஊம்‌ இவர 


ரிட்‌ க்௦0ு 


௦20107 இஎர்0ம்‌ 


உர்‌ 22௨01 
1124201101 


120176 1266௦ 


42/20 
]$௦யாதர(2110ற 
வன நாரர்வ்ர 
அபரர்ர்தம 
இர்6ா இரரர்வ்ப 
1002141001 ஞர்‌ 
மஹ 
விற வ்த ரன 
1120941111 
ஷிகா 
1₹ளொம்க1௦ய 
ணெர்‌(ர்ஸார்‌ 
ளு 
றவ காரா 
வி ண்டும்‌ 
பய 
$2ற1102110ற 
1௨9௦௦77100 
6900108006 
0900010176 
1 26]548றர்‌ ஒரம்‌ 


இ ஞயார் 


பப்ப இலவ்ப்ப0) 
ந ஷாற(/0ு 
இஷறர்ரக(10ை 
இரா 


-கெட்டிமுடிச்சு 
--குறிப்புவலி, 
குறிக்கப்பட்ட வலி 
--தன்னெதிரிணக்கச்‌ 
செயல்‌, மறிவினை 
-இணங்காக்காலம்‌ 
--குளிர்வித்தல்‌ 
-மறுசெனிப்பு 
-மறுசெனிப்புக்கட்டம்‌ 
பிற்போக்கு 
--எதிர்க்களித்தல்‌ 
--இரெயிட்டர்‌ புரத 
எதிர்ச்செனி 
--இரெயிட்டர்‌ புரதப்‌ 
பொருத்துச்‌ சோதனை 
-மறுகிளைப்பு 
--மறுகிளைக்கும்‌ காய்ச்சல்‌ 
தளர்த்தி, நெ௫ுழ்த்தி 
--தெகிழ்வு 
தணிவு 
--தணிந்தேறும்‌ 
திறுநீரகம்‌ 
--சிறுநீரகத்தமனி 
நீரக இழிவெல்லை 
_-.ரியோவைரகச 
-தன்பிரதி அமைத்தல்‌ 
அறிதல்‌ 
--அரிதலுக்குட்காட்டி 
--அரிவெட்டி. 
--நோய்‌ எதிர்க்கும்‌ 
சிற்றினம்‌ 
--இளக்குவிப்பு, 
கரைத்தல்‌, தீர்த்தல்‌ 
_-பிரிதிறன்‌ 
_..ஈர்த்துக்கரைப்பு 
சுவாசம்‌, மூச்சு 
_-மூச்சியக்கி 


%ஷ்எ்0ர 4௦40௦%--சுவாசிய அமிலத்துவம்‌ 


இ ஷரர்கர்0ார 
கி விஉளார்க 

ந ஷூறரா2ராரு 
அட 

கிஷறர்கர்0ாரு 
இா௦01ம்‌01௦ 


_..சுவாசியக்‌ 
காரவிரத்தம்‌ 
௨ .சுவாசம்சார்கார்மை 


சுவாச நுண்பிராங்கம்‌ 


*ஜேறரரவர0ருு கேம 


ற்கர்ரா ளோ --மூச்சுமையம்‌ 
இஷறர்ர்ரார 0/7 மூச்சுத்திணறல்‌, 


ஒரஙரோ0ா16 இணைப்போக்கு 
நிஷரர்ஊ்0ரு பீடா -மூச்சுப்பாகைத்தொற்று 
நிஷரர்கர்ரார --மூச்சுமுட்டல்‌ 
பெல்ப0100 


இறைவ கெள சுவாச ஈவு 
நிஹர்கர்ரார 8௭௭௦ --மூச்சுத்திறனிருப்பு 


இவறர் கரா மூச்சு உந்தி 
ஒரர்பாபிவயர்‌ 
றர கர்ரார --மூச்சக இணைச்செல்லிய 
இருப்பச்‌ ரய வைரசு 
றார்‌ -பொறிமூச்சர்‌ 
*யஷயட07121701 .பிழைப்பூட்டல்‌ 
இடர்ம்ப்றற --ஓக்காளம்‌, குமட்டுதல்‌ 
11212 வலை 
[11 அதிர: 11 --விரைவலைக்‌ குழல்கள்‌ 
*௦ர்ஸர்ட சேர்‌ -தேக்கப்பந்து 
*%61700பி௨ _-வலையிய, நுண்வலைய 
இள்ர்னம்கா --வலையியலிழிப்பு 


இளிப்லப்ரத நரன்‌ அமையம்‌ 
வ்விலு கவட - -நுண்வலையியக்குவிப்ப 


இர$[ளா1 மையம்‌ 
*ஃ௦்ர்றப்வா நிறல -- நுண்வலைப்படிவம்‌ 
௦ரவேர்டரர்‌௦ -..நுண்வலைச்செல்‌, 
வலைச்செல் 
$$௦17மெம்00ந10ப2 --நுண்வலைச்செல்‌ புற்று 
ந$ன1ரமெ1ி௦0ர்055 --நுண்வலைச்‌ 
செல்லேற்றம்‌ 


்்லவப0- பியர்ல்‌ வி்‌ - நுண்லையகத்தோலிய 


ருரு மண்டலம்‌, வலையகத்‌ 


தோலியமண்டலம்‌ 
இர்மோம்0565 --.நுண்வலையியங்கள்‌ 
நிவ்லம்மா --நுண்வலை 
இடம்ப -.ரெட்டினா, விழித்திரை 


இடப்‌ 0 எ்கர்‌ -விழித்திரைப்பெயர்வு 


பப்ப --விழித்திரையழற்சி 

ந:௦(10றகர்பரு -விழிந்திரை நோய்‌ 

*%௦11005000௦ விழித்திரை காட்டி 

இன்ற்யிற்லா --விழிபிற்படு 

*௨௦410022௦வி --சீகபிற்படுகுடல்வால்‌ 
கறற ணார 

௦1002602] ௯8 --சீகப்பின்னிடுக்கு 

கண்டிய --பின்மடக்கம்‌ 

200௨06 -பின்போக்கு 

0206 -பின்போக்குத்‌ தொட்டி 
ந வ0 காரு வரைவு 

நி ரா0ிணர்க] -லென்சுக்குப்பின்‌ நார்ப்‌ 
*ழ்00ற1 2518 பெருக்கம்‌ 

௦ டஇுளம்கா கண்‌ பிற்படு 


இ ரத ட டட டன்‌ கட்‌: தடா 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


166 8௦08 &550042ர்௪ம்‌ 71706 


இஊ௦ நின்றாய்‌ --உதரப்பைப்‌ பிற்படு 


1௦1100 தொண்டைப்‌ பிற்படு 

இன்0றிக௦௯/2] -நஞ்சுப்பிற்படு 

சாலாவ! -புப்புசப்பைப்‌ பிற்படு 

%ஊ0றயற்ர்‌௦ -பூபிசுப்‌ பிற்படு 

ப டட்ப்பப்டு -பூப்பிசப்‌ பிற்பாட்டு 
05௦4601௦10 சுக்கிலவெடுப்பு 

௦10௦ம்‌ (ளட --பின்‌ திரும்பிய கருவகம்‌ 

172001081100 --மறுவேக்சினேற்றம்‌ 

இருகமிலர்சகம --மறுகுழலித்தல்‌ 

ந கதலி யக வெடிப்பு 

றவ 78௦௭0 அ. இரீசசுக்காரணி 

ணாள! வாத 


சம்டயா216 கோர்டு --வாகது இதயவழற்சி 


ப வாத அகவிதயவழநற்சி 
நறம்‌0கார்ர்ப்ே 

மப! நிர வாதக்‌ காய்ச்சல்‌ 

பப்பி ப வாதம்‌ 

£பிஸராகர்்ம்‌ கர்நாட முடக்குவாதம்‌ 

நிப்ணாரகர0ி௦ஜு --வாதவியல்‌ 

நியிம்ரம்‌(15 --நாசியழற்கி 

11000 --நாசியமைப்பு 

நிம்ம்பா0௦க --நாசிஒழுக்கு, பீனிசம்‌ 

81102010113 --வேர்வெட்டு 

இ, 19 6221176 1-௭ இரி 

83110௦ 0%1டி --தச்சுமூச்சு 

நற, நிர/ர176 _-மிதேரி 

இ --வில்‌ (எலும்பு) 

இப்ளொகர்ன 50001 --நீராத்தண்ணீர்மலம்‌ 

நஇிப்வி௦15 --என்புருக்கி 

நிர்ம்ன?$ ளே -இராவுத்தனெலும்பு 

நதா --குளிர்நடுக்கு 

1 1௮210(11045 -குரலியச்சந்து 

1111 *இலபி --புரிமணை 

நய ஜாமாமு படர்தாமரை 


நபஸடி கொர்‌ --விறைப்பு முறுவல்‌ 
றனர்‌ ௦5 --இராபர்ட்‌ ஜோன்‌ 
ஆட்ம்ம௦ர்ளி நாகா விரித்தல்‌ சட்டம்‌ 


0114 இகோர்க26 --உருளைக்கட்டு 
1$05௨068 --செம்முகம்‌ 
1$0956012 செம்புள்ளி 

ரயி 21% _.காசடுக்கு 


யி நிராக - உருளைவடி.வித்தல்‌, 
காசடுக்கு வடிவித்தல்‌ 


ந0ம1226 சக்கை 

0ஜ்‌ நநர்மறஊாம்‌: --சுறசுறத்த அசச்‌ 
நி௦௦(40ரொ] 116 சோற்றுவலை 

௩00 **/0ரரா --நாகப்பூச்சி 


1006 .&850 0276௨0 
*ர்ராரு 


௨௫ இணைவைரசு 


௩௦௧8 32௦௦08 மய 


18005 காக *ட --உரூ சதைப்புற்று வ்வரசு 


நர % 
றப 

1112019021 

111121: இ 


௮22௦ 
இயம்ப 
போறார்‌ (டக 
$॥(1610110) 
இயற்க 
$மற(யா6 
உர16% மற்‌ 


52௦ 
௮001௨01504௦ 
00111217௦௮. 
ஒம்‌ 
இஜராவி கோட 
ஒலராவி 121 பைத 
னாவ நா0ாா0ற்மாரு 
00-ம்‌ 
ஒ௨01000003:208] 
ஒ௨001யாம்ல 
2010005710 
இலரொமமாம 
௨01௦ ௦0ம்‌ 
கய்ம்‌1௦ 74062 
201910 
ஒ௮21118] 
இிார்‌வி 0120௦ 
இரரர்பி கரறாய5 
ஒ]10௦ 
ஒஃபிரா௨ 
ஒவிரா பர கேவி்ய 
ஒவிர்ரவார றம்‌ 
விற 2௦0101 
ஒஃபிறர்ப20 தாவா 
ஒவறர்20-000160- 
ழா 
ஒஃவிறர்2051011ு/ 


[ரா 
1 110 1111ப 
இ ஜப10௦00ட 
ஒயாராபிய௦ 

நஹ வாமளம்‌ 


உரூ-% நடாத்துகை 


-சிவப்பிப்பது 
--உருபெல்லா, ஜெர்மானிய 

மணல்வாரி 
சுருக்கங்கள்‌ 
ரரண்ணப்பித்து 
கயிறுகள்‌ 


--அடுக்குப்பெருக்கு 
-பிளப்பு, குடற்பிதுக்கம்‌ 
--ரைல்‌ குழல்‌ 


ஷி 


பை 

சக்கரை முறி 

-நுண்பையாக்கம்‌ 

-- நுண்பை 

_-திரிகப்புமை 

-.திரிகவலை 

--திரிகப்பிதுக்கம்‌ 

--திரிகமுன்‌ 

--திரிககாக்சிய 

--திரிக இடையிய 

_-இரிகபின்‌ 

_-இரிகம்‌ 

_.சேணமூட்டு 

--அழுந்துநாசி 

-தூாக்கின்பம்‌ 

விட்டு 

_-.வகிட்டு வசம்‌ 

-.-வஇட்டுக்கால்‌ 

உப்புநீர்‌ 

உமிழ்நீர்‌ 

--எச்சிற்கல்‌ 

_..எச்சில்சுரப்பி 

-.அ௮ண்டக்குழல்‌ எடுப்பு 

..அ௮அண்டக்குழல்வரைபடம்‌ 

_.அண்டக்குழல்‌ 
அண்டாசயஎடுப்பு 

_-அண்டக்குழல்‌ 
வாயமைப்பு 

--அண்டக்குழல்‌ 

நல ஆக்கமனை 

அ ௫செந்நீரிய 

_-சத்துவ உளப்பான்மை 
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அலய்ரவரு நலம்‌ 


ஒவரிர்க(101 
ஜாமம்‌ 


ஒறா0றர்டு16 
ஒறோ0ற11(1௦ 


5௮1௦0010 
21௦0100518 
ஒ09ரொா 
ஒ00102 
ஒலா௦௦ற1௨11 
இஹ 
ஒெற்்ஷ 
ிய1௦012 
ஒர்த்‌ ஒுறக௦0்‌ 
ஒத ந ரறறலார்‌ 
இவ] ஷர ய] 
ஒ௦8ற1000டீபீர 
ஒ௦கறற்ரர்ம்‌ 
ஒ௦ஊய]3 
லோ 
்ொ/*1081101 
௦211811108 
டிட்‌] [1] 
ஒவெ]ி6 
5௦2௨ இரறூகாகர1௦0 
விற 
மெ 
கொர்‌ ளா 
ஒயெ120ர்‌ 
ஒ௦11ப5॥0501ய12515 
இரெம்ச0ம்‌1 0106 
இம்ர்ச௦ாஉளர்க 
இச்சா ளம்‌க 
ஒர்1ருற1631 
ஒா்ம்ச0றற்ானம்‌6 
ஒர21104 


500013 


சுகா தாரப்பட்டை 

-பூறத்தூய்மை, 
புறச்சுகாதாரம்‌ 

--செத்தைப்பூசண 
விரத்தம்‌ 


--செத்தைப்பயிர்‌ 


-செத்தைப்பூசண, 
செத்தைப்பயிர்‌ 
-அசகதையனையம்‌ 
--சதையனையியம்‌ 
--தசைநாருறை 
-சதைப்புற்று 
_-நிணச்சோறு 
__பொருக்கு 
சா இரங்கு 
--இடைப்புழை 
-துழாவுப்பேச்சு 
--பறையியப்புழை 
-- நுழையிணைப்புமை 
_தோணிக்‌ கபாலம்‌ 
--நாவாயிய 
தோள்‌ பட்டை 
வடு 
இறல்‌ 
--செக்கச்செஞ்சுரம்‌ 
வேக்காடு, வெந்தபுண்‌ 
_-செதிள்‌, அளவுகோல்‌ 
--செதிள்‌ மருந்து 
தலைச்‌ சருமம்‌ 
தாவு 
-செக்கச்செங்‌ காய்ச்சல்‌ 
_-பிளவி, பிளப்புயிரி 
_சித்தோசோமியம்‌ 
_-பிளவிகொல்லி 
புத்தி பேதம்‌ 
-மத்தபுத்தி பேதம்‌ 


புத்தி பேதித்த 
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ஒலி 
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கத்தரி நடைமுடம்‌, 
முட்டிக்கால்‌ 
கத்தரி நடை, 
முட்டிநடை 
--உறுதியம்‌ 
--உறுதியத்‌ திறப்பு 
--புமுத்தலை 
அ பக்கு வளைவு 
இருண்மை 


$௦01001 7151௦ 


00401௦ 1590௩ 
ரானே 


9 122 11 11, 


ஒரெரியி௨ 
இரெ௦ரியி௦ம்னஙால 


ரே0(மாயப 

யார்‌ 

ஒரிற்விஃ 

2120921100 

ஒஜ120௦0ய6 (ரர்‌ 

௦0௨0௦006 (ம்‌ 

ஒற்ரசோர் 0 

21211119711016 
பஇள௱ாாகர்ர்6 


ஒஸ்மாய 
௦001 மலர 
ஒ௦001௩0௨௫ னேர 

௦8 (வர்கா 
௦00 
5௦0௦07 
[221210 தவர்‌: 110) 
இலான்‌ 14277௦ 
ஒ௦ரா்‌0ாரு 1௨௦௦ 
இரா ர்0ரு நிறற்யய்‌6 
௦0௧110 
ஒ6081176 
ஒடய்றேர்ராரு 
ஒுூமயார்வ! 

நற ராகா 
ஒ௦1௦௦௭197௦ 

இனா ம்ரிர(ு 
இலிர்‌ நிமா(119௮110ற 
விம்‌ உ டர்எப்றர்றற 

சர்ன்ள 


1௨ 1 மார 
இணை 


இருட்டுப்‌ பார்வை 
திரை மறைப்பு 
- இரையிடல்‌, 
சலித்தல்‌, 
தேடிக்காண் டல்‌ 
-- அத்தி 
கோளடுூபர்குளோசிக 
-ழேதோற்சயச்‌ சருமம்‌, 
பபபோர்க்குள சருமம்‌ 
--விகைப்பை 
--டுபாடுகு 
-மிமுக்கை 
சரும மெழுகு 
--சருமமெமுகுப்‌ பந்து 
--சருமமெழுகுகரப்பி 
--மமமுகூறல்‌ 
--மெழுகூறு சருமவழற்சி 


_- சரம மெழுகு 
-இரண்டாம்படி 
--இரண்டாம்படி 
எலும்பாக்க மையம்‌ 
கரப்பு 
தரப்பு 
கரப்பு நுண்மணி 
சுரப்பு நரம்பு 
-சுரப்புக்‌ கட்டம்‌ 
சுரப்பு நுண்குழல்‌ 
-- அமைதிழூட்டல்‌ 
--அமைதியூட்டி 
--உட்கார்ந்திருப்பு 
அ வட்டத்துண்டு 
நரம்பித்தல்‌ 
-தேர்ந்தூடுவிடல்‌ 
தினித்தூடுவிடல்‌ 
தன்‌ கருவூட்டல்‌ 
தான்‌ தங்கு சிலாகை 


-துடுக்குச்‌ சேணம்‌ 
--விந்துதீர்‌ 


ஒனர! ஊ006 1'ஸ்ய/௨-விந்தேந்து நுண்குழல்‌ 


மொர்டொபிலர்056 


--அரை நினைவு 


இளையா லோக --அரைமதிக்குறுத்து 


இரோழிராடர்‌௦ 
ஒளாம்பயி 

டீ ॥11இப்பபு 
ஒளெப்ர்ணுரர் 0 
இளெர்மபி 7250701௦ 
ஒளாம்றப்‌ரீ 0௧6 


-அரைமது 
--வித்துவ 
விந்து நீர்மம்‌ 
-தாண்குறை 
--விந்துச்‌ சிமிழ்‌ 
-விந்தேந்து 


ஒளொம்பப்7ீசா௦ாக 1ற்‌1--விந்தேந்து நுண்‌ குழல்‌ 


தக்க ப அதை ட் ககம 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


168 5141௦1 

ஒரோப்டமாப2 --விரைப்புற்று 

ஒளர்றளாய ௦௨16 -பகுதியூடுவிடு 

ஒரோர்றா௦ய௦ இ௦வ்ப்ம --அரைக்குப்புறக்கிடை 

611050610௦ முதுமை 

ஒரர்‌16 அமுதுமையிய, முது 

ஒரெ -சூரத்தாவாரை/ 
திலாவாரை 

ஒரடிர்1௦ -புலனாகு, புலனறி 

ஒளர 7 --இணக்கச்‌ சோதுனை 

ஒரேஒ0ா3 உணர்வு 

6011 -புலன்தொழில்பறிப்பு 


£இலப்‌ாக்் 


ஒளிர்‌ 11401௦ உணர்‌ நரம்பு 


ஒருடா றர்‌ பாச உணர்வு 
21010 -சீழ்ப்பிடிப்பு 
ஒர கற்னா்றாட --சீழ்ச்சிதைவு 
றம்‌ 0ஊயர்க -சீழ்ப்பிரத்தம்‌ 
ஒ£ற(1௦ 1 -பாக்டீரியத்‌ தொட்டி 
ஒறேர்மாட --இடைச்சுவர்‌, தடுப்பு 
௦01918 பின்விளைவு 
5௦0 1௦9102000ய1ு --ஒதுக்கெடுப்பு 
௦0 ய(ர யப ஒதுக்கம்‌ 
ஒளர] வரர சரவியல்‌ வினை 
ஒன 0]0ஜு --சீரவியல்‌ 
ராயர்‌ -..தீரசீம்த்த 
6098 -.இரச்சவ்வு 
ஒ610611]5 -தீரச்சவ்வழற்சி 
192110 தீர 
ஒமாறர்தரருப6 நெளிந்த 
ஒரொரகர்ர்0ா -வாள்முள்‌ 
ஒரோடி ரிளாம்ாக2 --சீரச்சவ்வு 
லாய இீரம்‌; கஊனீர்‌ 
ஒராயார தர்ற சீரம்‌ நோய்‌ 
ஒ€5போறர்ம்‌ 301௦ -நாண்கொட்டை எலும்பு 
689116 அகாம்பிலி 
௦0018] மாமர பால்சார்‌ 
இனப்பெருக்கம்‌ 
ஒர போரான்‌ --பாலினக்குரோமோசோம்‌ 
ஒற்வடி; தண்டு 
இறை௦வி!-கஜிய்ற- --அட்டுச்செல்‌ 
பப இட்‌ திரட்டுச்சோ தனை 
ஒரரிற $00௦ கணைக்கால்‌ எலும்பு 
10016 அதிர்ச்சி 
ஒூ10ர்‌ 51ஐம்‌ ௮.இட்டப்பார்வை 
ஒந்ரார்‌ இஜர்‌ --இட்டப்பார்வை 
ஒர்ராரராகா2 சிற்றலை வெப்பமூட்டு 
இரக ராமு 
ஒற்மயிே ஸோம --தோள்வளையம்‌ 
1202 ..-எச்சிலக வரைவு 
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ஒர06 (௮1 கிறவளார்க 
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உடன்பிறப்பு 
.-அரிவாள்செல் 
-அரிவாள்செல்‌ சோகை 
-- உடன்விளைவு 
--இரும்பிறக்க 
விழுங்கற்கேடு 
_-இரும்பேற்றம்‌ 
பக்க நடை 
நெளி 
-நெளிகோலன்‌ 
--நெளியுட்காட்டி 
--நெளிவாயமைப்பு 
_-நெளிகால்‌ 


ஒர்ஜூகி 8௱4்‌ $ராமற(0றா6--அறிகுறிகள்‌ 


ஒஹ்‌ 811 50226 
ஜர]ர்‌00515 
ஒர்ற16 
ஒர்ற16 (0146 
ஒர்பற]6 கறர்க! 
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ஒர்றய$ 

ஒர்ரி கரார்நுர்பாம்க 
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ஒருவார்‌ 


ஒலிக்க 1 ஹ்ராப்றர்ர்‌ 
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ஒிறரா1௦ம்‌ 74411 
ஒர 
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ல] 411] 
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ஒல இறர்ம்‌!2 
ஒய்ப்‌ 
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ஒர்யம்26 

ஒவ க்ராயவிர்றத 


(12௦01 


_கணையாழிக்‌ கட்டம்‌ 
_..மணலியம்‌ 

_ சாதா கிளாக்கோமா 
சாதா கண்டமாலை 
--சாதாசுருள்‌ 
--துசைக்கட்டு 
வளை, புரை, கால்‌ 
சேன லயப்பிமை 
சைன ஏட்ரிமக்கணு 


புரையழற்சி 
_.காலனையம்‌, 
வளையனையம்‌ 
இரைப்பை 
குந்து குளியல்‌ 
எலும்பில்‌ சிக்குப்புழை 
_-கூடு; எலும்புக்கூடு 
_வெண்ணெயெடுத்த பால்‌ 
தோல்‌, சருமம்‌ 
_.௪ர௬ம வொட்டு 
_-.மண்டைக்கூடு 
தூக்க நோய்‌; 
உறக்க தோய்‌ 
தூக்கத்தில்‌ நடத்தல்‌ 
_-உறக்கக்கதிர்‌ 
_-ஏணை, தூக்கு 
--அழுகுதோல்‌ 
கும்பி 
_-புயச்சிற்ே றேணை 


லி சரவ ுூஸ்ர-- பிறவி இளைப்புக்‌ குழவி 


றவர்‌ 03% 

வ 1111 1121411112 
றப 
ஒாரவிரர்த 5௮15 


பெரியம்மை; வைசூரி 
_-தஇிறுகுடல்‌ 
--குறிமெழுகு 

_முகர்‌ உப்பு 


சலைச்சொல்‌ அகராதி 
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ங்கா 
ஒ110ரர்ப 2 
ஒரரிஷ 
0௦10100012] 
ஒர்‌ 108720 
இடர்‌( நிவ] 
ஒரீ 11815௦ 
5௦11 50௨ 
ஒரீ 1101 
ரர்‌ கன 
ரகா 1 யடி 
ஒயர 74 
௦11211௦ 


ஒரராவ(10 4௦ம்‌ 


ஒ017210170நற்‌1௦ 
ஒ௦றாறவால்யிர்ளா 
0110 ஜா௮றர்‌ 
ஒ0ற0ா111௦ 


யய (2 

5௦6 111 0௨ர்‌ 

ஒ0ாயமி16 

இறா 

டிப பப 
இரண 02 


ஒறஷய0177140 

ஒற5(1௦ 

இறஜ(1௦ மற1221க 

இற85110 நிலவி 

இறஷு$14௦ சர்ர்‌ 

ஒற891101037 

றவர்‌ 

இறவ சியாம்‌ 
159012 


இற௦௦124 ஒஸ500ர 
[4276 


ஒற60185 

இற௦0ர்ரி௦ 

ஒறலர1ி1௦ .&011001 
ஒற௦010௦ அற்ற 
வ 1291 (செய்ப 11 


ஒறலர்மிம 10௦042007௦ 


ப்ெ்ப்டு ப! 


சோற்றுவலை 
-அரிகம்பிப்‌ பொறி 
குறட்டை. 
--அழுகு பீனிசம்‌ 
- சமூக மருத்துவ 
மென்‌ சத்து 
_மமன்னண்ணம்‌ 
-மென்தாடி 
--மென்கிரந்தி 
-மென்னுண்ணி 
அடுமன்‌ நீர்‌ 
--மேல்வயிற்று வலை 
தனித்த மையக்கரு 
_மெய்யிய 
-மெய்யிய இடைச்‌ 
சருமியம்‌, உடலிய 
இடைச்சருமியம்‌ 
_டுமய்வளர்ப்பி 
உறக்கத்தில்‌ நடத்தல்‌ 
-ஓலிவரைபடம்‌ 
--தூக்கமூட்டி, 
உறக்கமூட்டி 
ஊத்தை 
தொண்டை எரிச்சல்‌ 
_ ஊதல்‌ 
--இசிவு, விறைப்பு 
சூதக இசிவு 


_இகிவுநீக்கி 

விறைத்த 

_-இருபக்க விறைப்புவாதம்‌ 
விறைப்பு வாதம்‌ 
--விறைப்பு நடை 
--விறைப்புமை 
--தட்டைக்கரண்டி 
_தனிச்சந்திப்புத்திசு 


--சிறப்புணர்‌ நரம்பு 


--இனம்‌ 
தகு மருந்து குறித்த 
குகுசெயல்‌ 
தகு எதிர்ப்பொருள்‌ 
குறித்த உறுத்தி, 

தகு உறுத்தி 
குறித்த காப்பு இயக்காறு 


06018௦ 1௦ம்‌ 


றர 1 ௨வ்றரரர்‌ 


எக ரகச யவ வைய வவய்‌ 


குறித்த சிகிச்சை, 


தகு சிகிச்சை 

அற0பியாம --உட்காட்டி 

றர றர -பேச்சுப்பயிற்றுச்‌ சிகிச்சை 
ரப --வித்து, விந்து 
ஒறளா2(1௦ --விரை 

றா சோம்‌. --விரைநாண்‌ 
ஒறராமர]0101௨ --விந்துயிர்க்கொல்லி 
ஒறரயயலபி0 -.லிந்துயிர்‌ முன்னி 
ஒறனாயவர்0ரர்‌6 -விந்துயிர்ச்செல்‌ 
றா --விந்துச்செனிப்பு 
றவ 210 ஜார்‌ --விந்துமூலங்கள்‌ 
றாாகம்மா1128 வித்து ஓழுக்கு 
ஒறனாா2(0200ய --விந்துயிர்‌ 

றராாபிர்06 .அலிந்துக்கொல்லி 
அறர்வா000716 -உருண்டைச்செல்‌ 
ஒறய்ப்ர௦(0 சுருக்கி 
ஒறம்ர்ற010701011 சருக்கிவெட்டு 
அற்புதா சாக --நாடிடுகயத்துடிவரைவி 
ஒற்டுஜாு0தா2ற 1 --நாடிவரைவி 

ஒர ஜாயாபவா0ாா --நாடியமுத்தமானி 
ஒற்‌ _-கதிர்க்கட்டு 

இற்ராப்‌6 _.சிலாம்பு ௧ 
றர ஊம்‌ 26 --கூரும்‌ அலையும்‌ 
ஒற்ற ரரி --பிளந்தமுள்‌ 

றைவ] --முள்ளிய 

அற்ற] கறத க/௨ --முள்ளிய உணர்வகற்றல்‌ 
ஒறர்பவி (வேவ -முள்ளியக்கால்‌ 
ஒற்றி (வியார முள்ளந்தண்டு 
றக] (0ம்‌ --முள்ளியவட.ம்‌ 
ஒறர்பவி 74௦௨ -முள்ளிய நரம்பு 
றர வி (7௦0170 --நளிகாடி 

ஒறம்௦ தாஹ -சுழல்வரைவி 

ஒற்‌ ௦ம்‌ --மூேச்சுமானி, சுழல்மானி 
ஒறர((16 கோழை 

ற1ஹற்றம்‌௦ --உள்ளுறுப்பிய 
ற/ஹணபோம்‌௦ 1/4னா6 --உள்ளுறுப்பு நரம்பு 
ற12ஊ1010௦04071ரு! --உள்ளுறுப்பெடுப்பு 
இற12%012010 23 -.உள்ளுறுப்பியல்‌ 
றவனே -பிளீகம்‌ 

அற1ஸம்‌௦ பிளீக 

ற1எம்‌6 கார்ர --பிளீகத்தமனி 
[வம்‌ யன: --பிளீிகவளைவு 
றம்‌ நியா --பிளீகக்குத்து 
ற[ஸ00வா௮] -பிளீகபுழையிய 

றர --பிளீக வரைபடம்‌ 
ஒற1001ா௦ ஜவர -பெரும்பிளீகம்‌ 
0160000121 -பிளீக வாயிலிய 
ஒறரைறார௦ஜலாட  --பிளீக வாயிலிய 


வரைபடம்‌ 
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றாம்‌ 

ஒற்‌ 

௦416 

ற௦101110]15(125015 

0110710515 

ஒற௦௩0410978 
வீராயி 


ஒற012௦ 
00126 நீர்‌ 


௦ 0௦ 
ற0ரொ்‌20௦015 
உர யா10(10ர ௨1% 
றா 
ஒறார்ர்ம்வி 
ஃற௦ா003184 
டி பயப்பட] 
ஒற௦௦2௦716 
ஒற௦ம1241௦௩ 
ஒற௦1(00 1௭௭ 
ஒறரஎம்ப 
ஒறயர்பாா 
ஒுபலாமய5 
ஒூபகமா0ய5 
லோபா 


ஒர ப21010ய5 
நிறர்ப்லிர்யாா 

192௦ 

51212௦ 

$2ஜருகறர்‌ க7௦2:1௨ 


வப 2 ஜதி 1041: 


(21 
ரப்பு 
ஒரேயரு, இன்ன 


ஒர்க்‌ 
ர்க 


இகரபத ககர்நாட வரம 


ஒர்2415 10ந11ரர்ர்மாடி 


ஒ(212080001௦ 110௩ 


-பிளீகநீரக 

திம்பு 

-முள்ளெலும்பு 
--மூள்ளெலும்பு நழுவல்‌ 
--முள்ளெலும்பியம்‌ 
மூட முள்ளெலும்பியம்‌ 


-கடற்பஞ்சு 
--பஞ்சொற்றுக்‌ குளியல்‌, 
ஒற்றுக்குளியல்‌ 
--புரையெலும்பு 
-தரன்தோன்று 
வளிமார்பகம்‌ 
வித்தும்‌ 
அ வித்துக்கொல்லி 
--வித்துப்பந்து 
-வித்துப்பெருக்கம்‌ 
--வித்துயிரி 
-வித்தித்தல்‌ 
-புள்ளிக்காய்ச்சல்‌ 
சுளுக்கு 
-- கோழை 
--செதிள்‌, ககட்டு 
--செதிள்‌ புற்று 


-செதிள்‌ புறத்தோலியம்‌ 


_-பொருள்தட்டு 
கட்டம்‌ 
தேக்க அனாக்கியம்‌ 
--தேக்கக்‌ தாழாக்சியம்‌ 
கறை, 

கறையேற்று 
கறையேற்றல்‌, 

கறையேற்றம்‌ 
--இக்குதல்‌, திக்குவாய்‌ 
மாவு, குரசம்‌ 
தேக்கம்‌ 
_ஆத்துமாநிலை 
-முயலகநிலை 


512105 1நாமற(/06 --பருவடிநீரகநிலை 


ஒர்‌ ஜெர்ரரா1) 23 
460016 1௨20 
401127௦ 

ஒர்‌௦]121௦ வேரதிர்ம 
400519 
ஒ101001800008 
ஒர௦02] 17104 
ஒ421200௭09]5 


-கொழுப்புமலபேதி 
--கோபுரக்கபாலம்‌ 
-தாரையிய 
-துூரைமுடிச்சு 
முறுக்கம்‌ 
_-.சாணிய, 
அ மலப்புண்‌ 
_-இட உணர்வு 


மலம்சாார்‌ 


ஒர்‌ஜ20800ற1௦ *1/௦௩--கனங்காண்பார்வை 


51270014011௦ $போஜரோர 


ஒரனா20(80110 ராஜர --திடமத்துட்‌ குறித்த 
அறுவை, தஇிடமத்துட்‌ 
தொடு அறுவை 

--நுண்ணுயிரற்ற, மலட்டு 

-மலட்டுக்‌ (குரேோமோ 
சோம்‌) கதம்பம்‌ 


இர்ரார்‌16 
ஒர்னரிப்டு நர05கம்௦ 


ஒட்ரரி்தகர்ம்0ா, -நுண்ணுயிரகற்றல்‌, 
லடாக்கல்‌ 

ஒரம்‌ -ஸ்ட்டீராய்டு 

ஒர்‌ 01 _-ஸ்ட்டீரால்‌ 

ஒ்‌ா(0ா --ஓசைமூச்சு 

ஒர்‌ 241005000௦ -மார்பாய்வி 

இர்ரொர்மத ்‌ நிழலெரிப்பு வேக 
வைக்தல்‌ 

(பிறா செத்தபிறவி 

உ) பப ப்பி உந்தி 


ஒள்பயப்கார்‌ நரிர்பார௦ --உத்துநீர்க்கலவை 


பப்பி உந்து, தாண்டல்‌ 

(7௦0 தையல்‌ 

ஒர்‌௦ாப ல வாய்‌ 

ஒர்‌ ௨௦11 இரைப்பை 

100120114௦ --பசிதூண்டி. 

4011024415 --வாயழற்கி. 

(௦௦1 நரகல்‌ 

ஒர்07௦ 1) பேர _புதைகுத்து மார்பு 

ாஹ்ர்றாப6 மாறுகண்‌, 

ஒன்றோர்க்கண்‌ 

ஒரஏர்திம்‌ ரரி நேர்‌ கால்‌ 

அரகர நெருக்கடி. 

ரொம்‌ பிள்‌ - நெரித்த பிதுக்கம்‌ 

இற்ஹணஜிக110 _-நெரிப்பு 

ஒரபாதமார _-மூத்திரக்கிருச்சிரம்‌, 

சொட்டு மூத்திரம்‌ 

ல. நர --5-நதெளிதக் தடை 

ஒர்௭ரரப1ம்‌ _.அடுக்குப்புறத்தோலியம்‌ 
உப்ப 

ஒழ ஒர்மாம படலம்‌ 

ஷ்மாட சேராம -கரட்டுப்படலம்‌ 

ஒர்ரவர்பாா ..முூளைச்செல்‌ படலம்‌ 
சேோமம்றர வாம 

டப்ப] _.நுண்மணிப்படலம்‌ 
ரொஹிய0வரறா 

ஒரகர்யாம நறர்யோ --தெளிபடலம்‌ 

இர்௦ேர்‌ ரக _-தெருவைரசு 

1122111411] (மருந்தின்‌) வீரியம்‌ 

(112 19112 டோலி 

ஒபர்சர்2ம்‌ நரீய6௦௨௦  --வரித்தசை 

41010௦ சுருக்கம்‌ 

ஒர்ரர்ஸ0ர _கடுஇரைதல்மூச்சு 


கலைச்சொல்‌ அகராதி 
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ஒர்01:2 


ஒப்ற00016 7169201102. 


--வீத்த்தாக்கு, அடி, 


தள்ளு 
இரா0%௦ 0100௦ --தள்ளுபரிமானம்‌ 
இரா0ாா --தளவலை 
ஒர்ட௦றத கமர்‌ --வல்லமிலம்‌ 
இராத 1456 --வன்காரம்‌ 
றப்ப -வியர்வைக்குறு 
ஒர்ரம௦ர்பா2 கட்டமைப்பு 
ஒர்யற6 --நீரொற்று 
ஒரு மயக்கம்‌ 
ஒர்$16 _-இரிக்கட்டி, குறுக்கட்டி 
ஒர்ரற11௦ --உறைப்பி 
டீ 111219) 112 .தாம்கவிர 
ஒகர: இகர! --தாழ்தீவிர பேக்டீரிய 
நா0௦- லோம்‌] அகவிதயவழற்கி 
ஒருற்க௦பர்‌6 ோம்மாகம்‌ --தாழ்தீவிர கூட்டுநசிவு 
£ற௲ுனைைக ௦ 
ஒயற்காக0/ 01 --வலையுறையடி 
ஒற்சர்ாம்‌2 மிகா --அணு உட்டுகள்‌ 
இற லோர்ாப ..கவையடி 
ஒப ஷெர்ண _-..கதாரரையடி 
ஒயற்விர்ம்க! _- தாழ்புலன்‌ மருத்துவ 
ஒிமய்யயோ வ: -கண்சவ்வடி 
ஒயற்௦ரழ்ம௦(1121 -கண்சவ்வடி இரத்த 
நிகணராற்க26 ஒழுக்கு 
ஒய்௦௦ர்வி ஃகார்ட்டவமட, வில்லடி 
ஒயற்யர்க00௰௮5 _ சருமத்தடி. (௪.௮.) 
ஒய்வர்காக0௰$ _.சருமத்தடிவிரவிப்பு 
ந்றரி1(2ல(100 
ஒழு்மெர்க0015 ச ரமத்தடிவீக்கம்‌ 
இராவிா1றத 
ஒழுற்லர்ர்வர்ா -பூறச்சருமத்தடி 
ஒற்மோவ! --கடினஉறையடி 
ஒற்ர்மாய்வ -.அகவிதயவடி 
11/1 12121114 _ஈரலடி 
ஒுற்ர்மா௦ிய(1௦0 _தாழிமுச்சி 
இயுற்ர்‌௦01146 _..தானுணர்‌ 
ஒரற்]ச்ரவ! _.இணக்கத்தாழ்‌ 
ஒர தமவி --நாவடி 
ஒஸ்ங்லவி கொம்‌ --தாவடிச்சுரப்பி 
ஒய்யா ..நுண்வளையடி 
ஒர்மற3:211௦0 (மூட்டு) பிசகுதல்‌ 
ஒற்றாய்ற்யிலா _-தீழ்த்தாடையடி. 
ஷ்ஷம்விள 3ட-.€ழ்த்தாடையடி நாளம்‌ 
ஒற்ற (21 _-மோவாயடி 
ஒற்ற 0052 _-சதச்சவ்வடி 
ஒர்றாப௦௦ாக 1ஷுா -- சீதவடிப்படலம்‌ 
ஒய்ரயா0005 --சதவடியரிதல்‌ 
ந$290011011 


ஒப்றமாறவுிட்ரு 


ஒரற்ற௦ரறயபிர்பு -தாழியல்பு 

ஒரம்‌ 0௦யறர்ரவபி -பின்னுச்சியடி, 

ஒற்ற ளர்0க(௦] -எலும்புப்புற அடி 

ஒய்யா -இடைப்படாமழ, 
விகானவடி 

ஒழ501 **/தர்‌ரா --மண்ணடிநீர்‌ 


ஒயற்ல்ோப1க --ஜெலாட்டின்‌ பொருள்‌ 
(22110052 

ஒரம்‌ (கர ௨ ரர்சாக --கரும்பொருள்‌ 

ஒாம்ளாஐர6 --பற்றுப்பொருள்‌ 

ஒற்ஒயர((டி சொடுக்கு 


ரறஒயீர்டி நவ்யா -தசைநாண்‌ சொடுக்கு 


ஒம்‌ சாஹி தாழ்‌ மூன்றாம்முறை 
ஒம்ம தரவ --உடுரடி 

1100095]00 -தளும்பல்‌ 

10006 சாறு 

ஒயய1096 சக்கரை, சூக்ரோசு 
ஒய00810:7௨ --சூக்ரோசு நீரிழிவு 
101100 "4/4! சர்ப்புக்‌ கிணறு 
ஒயம்வொப்ற2 --வியர்வைக்குறு 

30007 -- வியர்வை 

ஒயம்ா1௦ ---வியர்வைதள்ளி 
ஒயஹலாய01யம --சக்கரைச்‌ சாதனம்‌ 
ஒப பள்ளம்‌ 

ஒய1122௦ -கழுவுநீர்‌ 

ஒயயடி(:01:6 --வெயில்தாக்கு 

ஒயர 0யிர்மாற, --புருவமேலம்‌ 

11] 271141] -மேலெழு சருமநரம்பு 


(பேர்ஜ வக 1606 
அப்றளரிர்ல ர ஜரய்௨ -மேலெழுபட்டை 
ஒறு ளர்சா மேல்‌, மேலே 
ஒராறவர்ரார்ு போற உயர்வளப்பான்மை, 
உயார்வு மனப்பான்மை 
றனர்‌ ககா --மேல்‌ வபைத்‌ தமனி 
இரர்னாரு 


ஒ்றனர்மா 72௦௧௭௨ --மேற்பெருஞ்சிரை 


இயறர்புவ16 மல்லாந்து 

ஒயறங்றல(10ய --மல்லாத்துதல்‌ 

இயம்ப மல்லாந்த, மல்லாத்திய 
ஒறர்ர௦ஊ ௦ம்‌ --மல்லாந்தகதிடை 
ஒய்றா(௦ 1௭ --காங்கு சிகிச்சை 
இரறற௦540017 -குகுச்செருகு 

அமறறா065/0ய --அடக்கல்‌ 

ஒம்ழறயாக(1௦0 --சீழ்ப்பிடித்தல்‌ 
ஒயறாஉ0ிலார்ிகா -திளாவிகிளமேலைய, 


காரை மேலைய 


ஒறா2௦010312ா -முண்டுமேலைய 
றாக வி --பரிதிமேலைய 
ஒயறடஈநமம்(ட ழுபிசுமேலைய 


தப ட்ட டட பன்‌ ப 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 
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றர] 


யறகர்ளர்0ர்2பி 
யப ரரகறர்‌ 
டி 194241 


ஷயா தரவ] 
நற நு 0ராவ 
ஒமமத$28] ீலாா01௦௦ 


ஒமாஜி08] '16011ம்ரய௦ 


ஒயாஜிக&! கயா 

ஒயர்‌! 210௦ 

ஒயர 
1811211121) 


ஆம்மாலம நீர்தவானார்‌ 

ஒர்பா௦ 

இறர்பா6 ரீ 

ல்‌ 

இருவாரம்‌ 

ஒருவர்‌ 

இ௱௨ர 104 

700818 

ஒரம்‌ ஹூ வா௦௩ 

ஒரராற 41௦ 0ர0வ01 

இராம 2111௨11௦ 
சஹோேறிர்ற 

ஒரு 2111௦(10 
செெர்விறாம்‌௨ 

றற வர்ப் டரர்ரப 611௦ 

ஒநுமறர்ரு 910010 

ஒரமாற!11979 

ப பப்டி பதிப்‌ (01) 

ஒரமறர0ோட 

ஒநா0ரா (௦ாயற/0% 

ஒு11 2096 

ஒவ (1௦ 
(படப்‌) 

ஒரற10518 


530818 


-இறுநீரகமேவி, 
சிறுநீரகமேவு 
--கூடாரமேலைய 
_-பரப்பியங்கி 
--அறுவை, 
அறுவை மருத்துவம்‌ 
--அறுவைக்‌ காற்றுத்திணிவு 


--அறுவை வேண்டிய 
மஞ்சட்காமாலை 
--அறுவைத்திறன்‌, 
அறுவை நுட்பம்‌ 
--அறுவைத்தாக்கு 
முனைந்து காணல்‌ 
--தொக்குநாண்‌ 


--தைப்புநாண்‌ 
இணைவு, ததைுப்பு 
மம ட்டுவறி 

ஒற்றி, சுருணை 
--மொய்த்தல்‌ 
--வியர்வை 
வியர்வைச்‌ சோதனை 
அ முூகச்சொறி 
--இணைவிமை 
--பரிவுஎடுப்பு 
--பரிவு நரம்புமுடிச்சு 


--பரிவுக்‌ கண்ணோய்‌ 


-பரிவொத்த 

இணை வளரிவெட்டு 
--இணைவளரி 
--இணைவளரி 

--உணர்குறி 
-தானறிகுறித்தொ குதி 
--இணைவளைவு 
-இணைவளைவுக்கடத்தல்‌ 


--பளிங்குநீர்மை 


இடு 95 இல்வப்ப1கட-- மினு மினுப்பவிங்கு 


ஒர1/000௦ 

ரு வர்கா 
ஒரற02013137 
ஒறம்‌5110]௦ஐ/ 
ஒரும்0ா1௦ 
றம்க 
ஒருவ தகா 
இராமா ஜீ5( 


நீர்மை 
மூர்ச்சை 
--இணைச்செல்லியம்‌ 


--இணைவிரல்‌ 
--மூட்டியல்‌ 
-இணைப்போக்கு 
-ஓட்டிணைப்பு 
-இணைவினை 
--இணைவினைவி 


ஒரறாஜீத(12 ௧௦14௦ 


ங்ம215(10 இரர்ர்டர 


1072010117 
ஒரங்0ரர்‌2 
ரறளாரவ! நிகர்றலம்‌ 


இராரார்க] 7014 
ஆராவ! சீரார்‌ 


--இணைவினைச்செயல்‌ 
-மூட்டுப்பையெடுப்பு 
--மூட்டுப்பசை நீர்‌ 
_மூட்டுப்பைசார்‌ 
கொழுப்புப்பட்டை 
எமூட்டுப்பை மடிப்பு 
-பசைமூட்டு 


ஆர] நரீனாற்ாகா௦ -பசைச்சவ்வு 


7/1.) 2:11) 


--பசைநார்ப்பைக்கூடு 


1107101123 --மூட்டுப்பைப்‌ புத்தாக்கம்‌ 
111110 -மூட்டுப்பையழற்கி 
ஒரறர்ர்ச1296 ரன --இணைவாக்க தொது 
இருறற்யிர்ட --திவிலிசு 
அருரர்ப2௦ --சிரின்ஜ்‌, சரிஞ்சு 
ரர] ஜரா 112 -வடச்சோற்றுப்புழை 
ஒரரர்த2ார1௦௦46  --வடச்சோற்றுப்புமைப்‌ 
பிதுக்கம்‌ 
ஒரரயற பாகு 
ஒ$51010211௦ 820/90:--முறைசார்‌ மருத்துவம்‌ 
(9 1109 __.மண்டலிய 
ஒர்‌ _-..மண்டலியச்‌ 
மேலர்கர்ள சுற்றோட்டம்‌ 
இரர்னார்‌ நறு --மண்டலியச்‌ செங்கரடு 
நாட்ட வாராக(0616 (ம.செ.க.) 
ர610]௦ -சித்தொலி 


ஒுதர்‌0]10 ]ிரியாறாயா 


ர 11:1இரட்பி] 
ஹ்‌ 
ஹூ ராவி 


ரஹ்‌ பேவ 
ஹ்யர்ம (கேர்‌ 
12௦0௦ 
1எ0்ுகர்ர்க 

1 20்றுறர்மி/க 

1 2ர்ருறர்ர]மபி5 
ர தர்நுறா0௦க 


“20111௦ ம0ளர்றம்‌- 


1]2110ய 


“1௮010௨ நசர்னாடர்மர 


-சத்தொலிக இரைச்சல்‌ 


ம 


_.மாத்திரை 


தேய்வு 


முதுகு நரம்புத்தடத்‌ 
தேய்வு 

__தேய்வுத்‌ தஇடீரின்னல்‌ 

_தேய்விய நடை 

கோடு 

இதய விரைவு 

பேச்சு விரைவு 

--விரைவுக்காப்பு 

மூச்சுவிரைவு 

தொடல்‌ தனித்துணர்வு 


தொடல்‌ நீட்டுணர்வு 


9௦0116 1௦௦விர்சகரி--பட்டைப்புழுக்கொல்லி 


ப்ட்‌ 11911. 
"நரியா 
1எளர்க 0011 
1 விற 


விற (ஹட 


சலைச்சொல்‌ அகராதி 


--தொடல்‌ இடம்‌ குறுக்கல்‌ 
_பட்டைப்புழு அகற்றி 
_-கோலன்பட்டை 
-கணுப்பாதம்‌ 
_குதிகணுப்பாதம்‌ 
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வர்ற 1 பயர்ரப 
மவிர்றஷி *£விஜாடி 
1 விழற வய 
1 வாறவா20௨ 
ஹாரா 
1தறறர்த 

ந 85விதக 

0) ::1இ்ப 


1 வ501ப6ரகர்தாஜவி 
1] வா$0ற]813 
187507ரம்வறரை 
1லாஸடி 

1்லார்கா 

1 நிலாச்ச2௦ 
1௦279 

3௦லர 

1 20ம்‌ 

1 ஊணராானாம்‌ 
1025௦ 
மவ வி௦ 

1 ஏிளத?60ர28916 
1 ளகமயியா 
1 வர 
ரள ஜாம்யா 
ர்ணா1௦ 
னாவ! 


1ோ/4 5௦0௪ 


குதிரைக்‌ கணுப்பாதம்‌ 
--விரிகணுப்பாதகம்‌ 
இடுங்குகணுப்பாதம்‌ 
--செருகுதெருக்கு 
நாடாப்புழு 
-தூம்புவடித்தல்‌ 
--தாள்வலி 
-இரப்பைத்தட்டு, 
இரப்பைத்தகடு 
தாூள்ச மெட்டத்தாள்௪ 
--இமையமைப்பு 
--இமைத்தைப்பு 
--இமைத்தகடு 
(பற்‌) காரை 
1-உருக்கட்டு 
கண்ணீர்‌ 
--உறிஞ்ஞஜை, காம்பு 
--திறனாற்றுதர்‌ 
போர்வை 
--தொலைகட்டம்‌ 
--தொலைமூளை 
--விரிதந்துகியம்‌ 
--தொலைரேடியம்‌ 
-ழதொலைச்சிகிச்சை 
--ஆதிதிரவெறி 
பொட்டு 
பாட்டு 


ராவா சோர்வு தற்காலிக 


ராவி 


குறுத்தெலும்பு 
பொட்டு முன்னுச்சி 


ரிணைனஸர்ற்யகா --பொட்டுமாண்டிபுல 


7 ஏயற0ா0-0001071181 
ர்னாற0ா0௦-றவார்க] 
ந்ணர21௦669 
1ம்‌ 

ரீம்‌ ரகர 
நிஸம்0ு2 ஜிரர்ர16 
பட்்பபப 

ப்படி பப்ப 
1றரக5யு 
1000101117 
]௦830011116 


10 ந்வகே011௦ 


1 
நி 13 மழறலார்‌ 


ணர்‌ ஸ்விம்‌ 


ரினாரம்றவி 
]ளர்மார்யாம 
மஜர்ம்‌ ஒர௦யத்ட 


--பொட்டுபின்னுச்சி 
--பொட்டுபக்கவட்டு 
-தொடுவலி 
--தசைதநாண்‌ 
--தசைநாணுறை 
-தசைநாணுறையழற்சி' 
(வயிற்று) அளைச்சல்‌: 
--டுடன்னிஸ்‌ முழங்கை 
-நாணமைப்பு 
-நாண்வெட்டு 
--நாண்‌ உறையழல்‌ 
--பிகுத்தத்தலைவலி 
--விறைப்பி 
_-பறைவிறைப்பி 
__ செரிபெல்லகூடாரம்‌ 
--இதுதி 
கூடாரம்‌ 
_.-வெதுவெதுப்புப்‌ 
பஞ்சொற்று 


“மி240ஐ0 


மத --பூதச்செனி 

1 ளவர்தனம்‌: 4௦06 --பூதக்கருச்‌ செனிவிளைவு 

1 கர்0ஞு --பூதப்பிறவியியல்‌ 

நனகர்ராறக --பூதப்புற்று 

சா 11 01௦ -நாளுக்கு மூவேளை 
(நா.மூ.வே.) 


1 ஙயீமப ரரி --இறுதி நுண்பிராங்கம்‌ 
ம ஸம்வி 0ல்மீ6 --இறுதித்தொற்றுநீக்கம்‌ 
ர 


மர்வா _-மூன்றாம்படி 

நஞர1்02 விரை 

நஜீ்வில காரரார --விரைத்தமனி 

1115 விரை, விதை 

நர்‌ 4 ்ஜ்ம்மத --சோ தனையேடை 
போடல்‌ 

நி உரலுய5 டெட்டனஸ்‌ 

மாய 10௦1 டெட்டனஸ்‌ நச்சனையம்‌ 

நின்வாடு -இ௫ிஅப்பு 

1 லக்க௦10யட நாலு விரலிய 

1ண்தர1/012 -சாருவாங்க வாதம்‌ 

1 வ வா200றரு தலமியெடுப்பு 

ர்‌ 01110) --தலமி 

1 விஷ னார்௨ --தாலசரத்தம்‌ 

1 ஹலர்‌01௦ஜு --மரணவியல்‌ 

11௨02 அ உறை 

110202 நர்‌ --உள்ஷுறை 

ரர: ப உள்ளங்கை 
உள்ளங்கால்‌ 

நளகா 1ர்ரற௦ --உள்ளங்கைப்புடைப்பு 

பொக _-திகிச்சைச்சிதைவு 

கற்ளார்ள 


டைன்‌ நடை --சிகிச்சைப்பயன்‌ விகிதம்‌ 
1ஊாரமல(4௦ ௧140 


1ங்சாவவ(105 -சிகிச்சையம்‌ 
1] சிகிச்சை 

நரை! கவடி --வெப்பவியர்வை 
'நபிசராப0தவவ515 --வெப்பசெனிப்பு 
சிற்ணா௦ஜாஐறர்பு -.வேப்பவரைவியல்‌ 
1 ராம012116 -வெப்பவமு 
ப்பட -வெப்பத்தாற்‌ பகுப்பு 
ய ன அ வெப்பநிலைமானி 
பிஊாருறர்ப்‌! --வெப்பம்விரும்பு 
நினா 050010 --வெப்பத்துழாவு 
1ரணாஙக(ஹ்‌1௦ -வெப்பநிலைப்பு 
110:௧004௦915 -தூம்புவடிப்பு 
10201௦ மார்பக 


1ரக௦௦ இர்‌ மார்பக நாளம்‌ 
மரக றன்‌ -மார்பகநுழைவாயில்‌ 
100ர௨௦௦-ஹ0௦ம்வி மார்பக உதர 
0002௦௦] ற்௨ மார்பக இடையிய 


ண வ வ அவையவை க வகை 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


174 பிப ப 
1107௨00125 -மரார்பு நெகிழ்ப்பு 
'11101௨005000௦ -மார்பகங்காட்டி 
1101௨00011 -மார்பகத்திறப்பு 
111012 மார்பு, மார்பகம்‌ 
ரர்‌: தப்பா --க&ரைப்பூச்சி 
நகர 0815௦ --இழைநாடி 
11 ௦ர்ளர்‌ --அச்சுறுத்துச்சிதைவு 

ஃல்ளார்0 ்‌ 
மிமி! குறுகுறுப்பு 
பப! -டுதாண்டையொோற்றி 
ரர பபப 0 -படிமஉறையெடுப்பு 
1 ௦பம்ம்ற --.திராம்பின்‌ 
ர்ர்ராம்கயஜிர்டி -படிகஉறைவுக்குழலழந்டு 
பரரயம்௦காதிர்டி --மூடுபடிமஉறைவகக்‌ 
மெிர்ளகாட குமலழற்கி 
ம்ர௦ாம்ம கார்சர்சத படிம உறைவுத்‌ 
குமனியழற்சி 
]11௦ும்‌00112 --உறைச்செல் 


11மல்0ரர்றவக -உறைச்செல்லிறக்கம்‌ 
11ம்‌ --உறைச்செல்லிறக்க 


யாற ௨ ஊகுப்புள்ளியம்‌ 

117010௦3409815 --உறைவுச்‌ செல்லேற்றம்‌ 

1ம்‌: --உறைவுத்தக்கையடைப்பு 

181 0ர்௦௦ம்கா1- --தமனியுள்ளுறையெடுப்பு 

601014 

1௦ம்‌ வோர்ட்‌ -- உறைவுட்டமனியழற்சி 

1100ம்‌ _உறைவுச்செனி 

(ரி ப்்ப்பிடு _.உறைவுமுறி 

நாற்றி --உறைவுச்சிரையழற்சி 

1ிறாஙாற்றா12ல110 _திராம்போப்‌ 
பிளாஸ்ட்டின்‌ 

11ம்‌ 0546 --படிமஉறைவு 

1௦ம்‌ 0410ற116 --படிமஉறைவிரத்தமூலம்‌ 

(பப்பி --படிமஉறைவு 

1மயள்‌ _நாப்பூசணம்‌ 

நழ$ம௦01011௬ு7 தைம எடுப்பு 

நப்ராா010்‌௦ _-உளப்பாங்கூக்கி 

மரமா -தைமப்புற்று 

நபர _-.தைமோசின்‌ 

110710210558] _-தைரநாவிய 


ராமஜிஷவி சேர்‌ தைர தாப்பந்து 
நரம்‌ கஞ்‌ தைராய்டு எதிர்ப்‌ 

125 பொருள்‌ சோதனை 
1டாால்ம்‌ கோயில --கேடயக்குறுத்து 
நரம்‌ இம்மயிவ்ம2- தைராய்டு உந்து 


110ரா100௦ ஆர்மோன்‌ 
11பர0ர்ம்20%0ரமரு _- தைராய்டெடுப்பு 
பிப்பிப்ப --தைராய்டழற்சி 
ரப ப்ப்பப்ப _--தைரவெட்டு 
'1]1107010%1௦0515 _-துைரநச்சியம்‌ 


மரற 


நி்க௦ன்0றம்ம்‌ 
நரிநா0ரப்ர்‌ 
நர்றர்2] கரர்றை 
1ற்்‌0ர்ம்யிவா 
11௦ 

110 பிணியால்‌ 
1101 

மர்ம நி0ர ௧0௦ 
1102] 701006 
ப்ப ப்‌ 
ரய 


ம்‌. (1110-௧0 
இிலிகம்ரோாறக 


ர்பிரர்பா ரரி 
இனளச0111௦0 

ப்ரா! 

110௦௨ கோல 

நல தேோர்ர்ப்க 

நீட்‌ 1: இ 191 -:12 

11002 சோழா 

ரய 1: இ) 

11808 1௦16 

118 7/0] 

நந்தி 

11 யிறர்ர்ப6 

11 2010666 

"1195116 

"1159100 பேஸா௦ 

1150௨ நபியும்‌ 

19906 ந௦ர2ர்100 


மர ஷர வர்ம 


1156 
111௦0௦௦12௦) 


10௧0 510 
ரிய ப்பபபப 
1௦001௪ 
1௦௦ 
'10012ய6 


1006 மிஞாலா 


1006 சிராக 
நத 716 
1௦ம்‌ 
1ற௦ஜாகறற்ற 
1௦௭0-1௦40 

ரர்‌ 21] 

10 251112௦4௦யாரு 
10வ9ரி]1்(15 


101 ரெற்வாருற கவி 


ரபபப்ப்ப்- 


--தைரவலப்ப 
தைராக்சின்‌ 
-டிபியத்தமனி 
டிபியஃபிபுல 
சொடுக்கு 
-ம்க்ச்சூலை 

உண்ணி - 
மூச்சலைப்பரிமாற்றம்‌ 
ஈழூச்சலைப்பரிமானம்‌ 
--ஆதிடிஞ்ச்சா்‌ 
--முஞ்ச்சா்‌ 
--பெல்லடோனா டிஞ்ச்சா்‌ 


-சாம்பிரானியா இடிஞ்ச்சர்‌ 


படை 
-தூடிப்படை 
புழுவெட்டு 
படர்தாமரை 
அஉடற்படை 
-கவட்டைப்படை 
-பாகுப்படை 
தேமல்‌ 
--ஜிவுஜிவுத்தல்‌ 
-காதிரைச்சல்‌ 
களைப்பு 
_..இசு 
--இசுப்பண்ணை 
--திசுநீர்‌ 
-தஇசுக்களைதல்‌ 
.இசுசுவாசம்‌ 
_-தஇசுதிராம்போப்‌ 
பிளாஸ்ட்டின்‌ 
அதுய்முள்‌ 
--பேற்றுவரைவு 
--தடைக்குழநீதை 
--வெட்டுவரைவு 
நா 
-தாவழுத்தி 
--நாவிடுக்கி 
அநாக்கட்டு 
விறைப்பு, தெம்பூட்டி 
--அழுத்தவரைவியல்‌ 
--அழுத்தமானி 
டான்சில்‌ 
--டான்சிலெடுப்பு 
டான்சில்‌ அழற்கி 
_-டான்சில்தொண்டையிய 
டான்சில்‌ வெட்டி 


ண அ அட யன்ட ட அட்டலைளிய 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


175 


1௦௦4௪0 நிரா 
100௦௦0] 

1௦0 

ப] 
107141201116 


1௦121 வேர்20(0ரு 


11 ப05ரீர௦றர்ஷ்‌ 


--முூட்கால்‌ இடுக்கி 
தான எடுப்பு 
கைவிளக்கு 

-மாறுக்கு 
--திருகுகழுத்து 
-முழுஇரையியபெடுப்பு 


104வ 1/மாஜ ஜோக009--- நுரையீரல்‌ முழுக்‌ 


நளன்‌ ளவ 
'1௦யபார்மும௦( 
10%80ர்க 
நவர 0ரீ 
நிர: 
10207௦ 
'10370 (மேர்ரா6 
மிரார்வ்டு 
19%00010ஜு 
1030100ர1ர்க 
100 
10:01 
103%2010-ஐ311(030ப1௮) 
1000129110 
ரர2௦௦ய/8௦ 
றியா 
பரகற்டயம்‌00ரு 
122011௨௮ 


ரி$ 121 இப ய 1/:19101 


1 உபரி 
'நர200௨௦ார்ஹர்பு 
11201௦0100 011415 


கொள்ளடக்கம்‌ 
தொடு உணர்வு 
--இறுகுகட்டு 
ஈதச்சிரத்தம்‌ 
--சூல்தச்சிரத்தம்‌ 


தச்சு 
-நச்சுக்கண்டமாலை 
-நச்சுமை 

--நச்சியல்‌ 

-நச்சுவெறி 

தச்சு 

-ந்ச்சனையம்‌ 
--நச்செதிர்ப்பி 
--டோக்சோப்பிளாசுமம்‌ 
துடுப்புகள்‌ 

தடுப்பு 
-குடுப்புவெட்டு 
--இரகியா 
--திரகியக்குழல்விடல்‌ 
--திரகியவழநற்சி 
கருவகக்கண்டத்தைப்பு 


--இரகியபிராங்கவழற்சி 


'17807100-0660ற௨2௦81--திரகிய உண்குழல்‌ 


1201160810] 


12௦] 60கர்ரஙாட 116 


'1ர201160101ற௬ 

1௨0101 

17201 

1120171011 

1க0101011 

நரக! நரா 
ஆர்ர்ரெப்லொர்‌ 


ரக-௨௮69 

ர்‌ 11 பப யப 
நாஹரும்‌!1ச0 
நாற மார்ப! 
1 ஜரடனாம்ப110ற 
ரலாடிவடபர்‌0110 
10௦09 06ர்ர0ற 
1ரக்ரர்‌ச] 


--திரகியவா யமைப்பு 
--திரகியவாயமைப்புக்‌ 
குழல்‌ 
_.தஇரகியவெட்டு 
-..திராக்கோமா 
குடம்‌, பாதை 
--இழுப்பு 
குடவெட்டு 
நாட்டு மருத்துவச்சி 


--முூன்மடல்‌ 

_- அஊடொரளிர்வித்தல்‌ 
-சாந்தமூட்டி 
--உதரத்தாண்டு 
_.அமின்மாற்றம்‌ 
_.பனிக்குடந்தாண்டு 
_.குறுக்குவெட்டு 
--முன்னுச்சித்தகா ண்டு 


ம வ0560510ற 
1 வாடரிபகர்0ற -மாற்றூடுருவு, 
மாற்றூடுருவித்தல்‌ 

1 ஹாடி1 06100 -மாற்றூடுருவிக்கும்‌ 
(ஊரஃ(ற்பர்டு இரத்த ஓஒவ்வுமை 

11 ஊண்ரர்தவ(10௱ -தாட்டுப்பாசனம்‌ 

1ரஹடு/(ம்0மம _மாற்றிடைப்புறத்‌ 
12ப பிப தோலியம்‌ 

1ரகாடிய0 ன --ஒளிகசியும்‌ 

பப்ப பப்ப தா ட்டுச்செலவு 

1ாஊடாாமாலி -சவர்தாண்டு 

1 ஹடடவி _..நாசிதாண்டு 

1ரவாடகாள்‌ ஒளிபுகும்‌ 

நரவாடிறனார்ா வவ! _..உதரப்பைதாண்டு 

ரகா கார்கார்ற மாற்று உறுப்பு ஊன்றுதல்‌ 

ர்ரவாகறர10ம்‌௦ ந1ஹ6 -புறவாயிலூடுத்‌ தகடு 

ந காமரர்ஃபி _-குதந்தாண்டு 

மரகம5ர்ப்ரா௨௦1௦ -மார்பகத்தாண்டு 

1ரகாகயா(மமாக] _.யுரித்திர வழி 

வாட கஜர்1! --யோனிவழி 

மாவா... -வெண்டிரிகிள்தாண்டு 

வள 0900 --குறுக்குக்கோலன்‌ 


காள 14௦ -குறுக்குப்பிளவு 
நாலா 176 -குறுக்குக்கிடை 
ஹத ௦௦௦86 --குறுக்கு நீட்டி 
மரற இடு --குறுக்குக்கால்‌ 
மோணானா5ம6 


--உதரகுறுக்குத்தசை 
க்ற்ம்ராம்வ்த 
ய 2 (6: _-நீர்ப்பைவழி, 
நீர்ப்பைகதாண்டு 

1807௦51501 ௮ மாற்றுடைக்காமம்‌ 
ப்பட _.தாக்கு 

ஊர்‌ 74லா06 தாக்கு நரம்பியம்‌ 
1 ஜணாமர்01௦ஜ25/ --தாக்கியல்‌ 

நரா நடுக்கம்‌ 

நரஞார்ம்ப6 _.துரப்பணம்‌ 
ர்ஹஜிலா நிவர்க௨௦--முக்கோணக்கட்டு 
11005 முத்கலைப்பி 
நரர்ரெம்றரவ15 _..முடமயிர்‌ 

நீரர்ன்ம்ம0915 _முடமயிர்நோய்‌ 
நன்றே --திரிக்கோமோனா 

கொல்லி 

ந0்௦ார௦ாம்2515 _..திரிக்கோமோனியம்‌ 
நர்‌ வதறரிம்‌ -முக்கதுப்பிய 

1 விர்‌0 -ழமூவளைய ஏக்கப்பகை 

அறர்ம்றரவகார்‌ 
ப்ர்தணாம்பல] _-முக்கை 
மரர்தராம்றக] _முக்கை நரம்புவாதம்‌ 
ந4மோவ]ஐர்க 


பந்தள நர்பஹ 
மற்ற கறர்டில 


சுக்கான்‌ விரல்‌ 


மூவெதிர்ச்செனி 


கைன்‌ ப ப ட ப்பட 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


176 1 மாப்கெ நநர்ம்றல 


1ற16 ௦0006௦ -- முக்கூட்டு இணக்கம்‌ 


மர்றிவ( முப்பிறவிகள்‌ 

பப்ப --தாடையிறுக்கு, 
பூட்டுக்தாடை 

111501 _முப்பிரி 

1100ம்‌ --கரட்டுமுண்டு 

1100௨ _-தூம்பாணி 


7௦௦ வார்‌ கேய்‌ --தூம்பும்‌ ஆணியும்‌ 
௦ல்‌ ்௦வ்ம்ர்த-மிட்டாய்கள்‌ 


11000௮ கப்பி 

100 நினா. -கப்பிநரம்பு 

1011 -- தள்ளுவண்டி 

1ர0றாம்‌0 _-வளப்ப 

10ம்‌ பிரா --வளப்பக்கேட்டுப்புண்‌ 
மா0றர்ம்‌ [4சர6 --வளதநரம்பு 


மா0றப்ல்‌/க௦1௦ 11௦--வளப்பமூலத்திசு 


.. மீர2றங்றளா0515 --வளப்பதரம்பியம்‌ 
1011020146 --வளருயிரி, 
வளர்விலங்குயிரி 
110றர0வ] வெப்பமண்டல 
00111௮ இயோசினேற்பியம்‌ 
நரமடி 1ம்‌ __முழுவில்‌ 


7ராப௦ப5 கரர்சர்ல --அடித்தமனி 


நமாம்‌: _.நடுஉடல்‌, உடல்‌ 
ராவார்‌. --தூக்கதோய்‌ 
2/1) _.திரிப்சின்‌ 
ப அப --செட்சிஈ 
ம்வி ஸ்ர  --குழலுள்‌ சிதைவு 
1110௦௦1011 _.குழலெடுப்பு 
1110௨ மர்ம --குழல்நீளம்‌ 
நய்ன0௨ _நுண்முண்டு, டூபர்க்கிள்‌ 
மயி --டுபர்க்குளின்‌ 
ரன! _-டூபர்க்குளன்ன 
1ர்ளலம்‌ 1) வா௦--டூபர்க்குளன்னத்‌ 
தொழுதோய்‌ 
யாஸர்‌ _டூபர்க்குளோ௫சு 
நிற்‌ லுயி051௭4)௦ _-டுபர்க்குளடக்இ 
நள ரொளர்மாா _.கார்‌.முண்டு 


நற்னா0ட ஒள06/6 --கழங்குத்‌ தடிப்பு 


நாற்ள/(ு கழங்கு 
ரி20-0ரவ1௨௩ --குழல்கருவக 
ய்ய --நுண்‌ குழல்‌ 
மஸ்யிகா _.நுண்குழலிய 
மயிலா 160 --நுண்குழல்‌ நசிவு 
'1மம்மீகா 19 -குழற்பார்வை 
]யா050000௦ விறைப்பு 

மாமா கட்டி, கண்டு 


1யாம்கே கரன்‌. --வெளியங்கி 
'1்மாம்கே கமத --வெண்ணங்கி 
நர்சு. றாக -உள்ளங்கி 


1 மாம்ச 16018 


(பப்ப 

படித ப 

நும்‌ இவ்முற1யய- 
121/0 

1 மாற்ர்றகர்‌௦ 

1மாஜீம்‌ 

119975 

1 சர்ப 

ம0-பிவார்சம்‌ இனர்‌ 

1910915 

நநநறவாம்‌௦ 

பபண்‌ 

நறும்‌ 
நரன ல 

மருவார்‌ 

1்நறமழமர்ரர்5 

நறு வற ௨03 

நற்றவ 

1நறற்0ம்‌ ரளள 

ந நற்பட 

130 9்0815 


19) 620 
110 0லார்‌ர6 
11௨4௦ 

றாக 01116 


11௦௦ 2னம்‌6 

11 

பர்ரகா கார்ரார 

[ரவ 74 

1710௨௦ (1]7 ப 2210 
ம] விரிர்வாம்‌? 

ந] எகிப்பாவர்ள 
1250ம்‌ ஒக 
ம200௦ஜாஷர்டி 


பாமர டர்‌ 


ிராம்ரிர்வி நானாக 

பிரற்பிர்கேர்2ர்‌ 

பிஈம்பிர்வாக 

(ச) 010 

1 பிய்ப௭ர்ட 1000-0 

17000190710060௦55 

ற ஜார்‌ 
ிாக்22௦ 


--நடுவங்கு 
--உறையங்கி 
--குழ்ல்குடைவுள்‌ 
மறுவைப்பு 
-கூம்புச்சுருள்‌ 
புடை 
காசம்‌ 
-இரட்டைப்பிறவிகள்‌ 
--இருசைமணை 
-கரட்டுமை 
பறை, பறையிய 
கி ர முகம 
-பறைச்சவவு 


டஉமருதரம்‌ 
--பறையழல்‌ 
--பறையமைப்பு 
-(செவிப்‌)புறை 
_-டைஃபாய்டுக்காய்ச்சல்‌ 
.டைஃபசு 

௮ டைரோசினியம்‌ 


ப 


விரணம்‌, புண்‌ 
_-விரண, புண்ணாகு 
-புண்ணாகுமக 
விதயவழற்சி, 
விரணவகவிதயவழற்சி 
_. விரணச்செனிம 
--அல்னா 
- -அல்னாத்தமனி 
-அல்னாதரம்பு 
_.கடுஞ்சுழல்வீச்சு 
_ நுண்வடியம்‌ 
--நுண்வடித்தல்‌ 
--மிகு௮திர்வு ஒலித்துழாவு 
--மிகுஅதிர்வு 
ஒலிவரைவியல்‌ 
_-கொப்பூழ்க்கொடி, 
உந்திக்கொடி. 
-.உந்இப்பிதுக்கம்‌ 
--நைப்பாழம்‌ கண்ட 
உந்தி, கொப்பூழ்‌ 
-- கொக்கிய 
_.கொக்கிநீட்டம்‌ 
_.பிரக்கிணையின்‌மை 
-பரதாளச்சாக்கடை 


கலைச்சொல்‌ அகராதி 


177 


[8 
/யய்ய/காம்‌ ரன 
பிற தயனர்பாற 

[ச படப்பு 
பாயிர 

ரம்ப விர2னார்‌ 
பாம்௦௦யிவா 
(ம்சாயிகா 
பபம்சாயிகா எப்டி 
பிய்றகாக 

மி பயனா 
பப்ளி ளா 


7100௦ஸ112 


துரம்புக்குடுவை 
அலைவுக்காய்ச்சல்‌ 
களிம்பு 
-இற்றைச்செல் 
--ஒருபக்க 
அறிவிலி 
--இருகண்‌ 

இரண்ட 
--ஓரண்ட இரட்டையர்‌ 
--ஒருபேற்றி 
--தஇர௫ுமூனைவழி 

-- சருவதானி 


பண்னி ஊரார்‌ --சருவஏற்பி 


யமுவ்‌2ம 
றாம்‌ 
நிறைவா 


[றற கா 

பறற லயா எமப்ரு 

பாற ரசம்‌ 

[9 201: 

[12௦ 5406 

1 /1கர்யா7க 

12 

பரக ளோ லர்ர்0ா 
ஞர்‌ 

1/2 

$/ர௦ர்மை்0மு 

10௦1 ளர்‌(16 

17124ன௦0011௦ 

1/ந்‌000105140ரழு' 


1௦0-112] 
1 2ரன0-1120910117 


ம யப பப 
1000-51 2ம0ரம05- 
ப பிப்‌ 


யாார்ராகஹ்கி 
பானு 25108] 
பாய்பா௨ 

ர ௦1ம்மர்ர்ம்ே 

1 2100016 
பாண்டு 
(9) பப பப்ப 
பாவிய 060006 
1ர௦1111051௭0515 
(9) 2:10) பபப 
பி பப்ப 


17710090078 


-விச்சோடி, இணையிரிந்த 
--தெளியாவளியியம்‌ 


_மேபுயம்‌ 
--மேல்முனையுறுப்பு 
_-மேல்முனையுறுப்பு 
-யூரியரத்தம்‌ 
யூரேட்‌ கல்‌ 
--யூரேட்நீரிழிவு 
--யூரியா 
-யூரியாச்செறிவுச்‌ 
சோகதுனை 
--தீர்க்குழல்‌ 
_நீர்க்குமலெடுப்பு 
--நீர்க்குழலழற்சி 
_நீர்க்குழல்‌ கோலனிய 
_நீர்க்குழல்‌ கோலன்‌ 
வாயமைப்பு 
_-நீர்க்குழலீர்ப்பக 
_நீர்க்குழலீர்ப்பக 
வாயமைப்பு 
_.நீர்க்குழல்‌ கல்வெட்டு 
_-நீர்க்குழல்‌ நெளி 
வாயமைப்பு 
_நீர்க்குழமல்‌ யோனிய 
_.நீர்க்குழல்‌ நீர்ப்பையிய 
_யுரித்ரம்‌ 
-யுரித்ரவழற்சி 
-யுரித்தரச்சரிவு 
-யுரித்ர அளவையியல்‌ 
-யுரித்ர அமைப்பு 
_யுரித்ரஉட்காட்டி 
_.யுரித்ரக்குறுக்கம்‌ 
_.யுரித்திரவெட்டு 
அழற்சி 
--யூரிக நீரிழிவு 


170௦லார்‌0 


101700901௦ --யூரிகநீர்ப்பெருக்கு 
பாரர்மா0816 -யூரியவியா்வை 

பர்பி --சிறுநீரேந்தி 

பரம்விரக - திறுதீர்ப்பரிசோ தனை 


பாங்வரா நீர்ச்‌ -நீர்ப்பை 
பாய்வா வேஸ்ட்‌ --நீர்ப்பாதைக்கல்‌ 


பார்ம(ர்ரா -சிறுநீர்பெய்தல்‌ 

பரர்ற6 _-திறுதீர்‌ 

பரம்றட நீரி _-சிறுநீர்க்குப்பி 

பிர்ப்ர்சா0ட -சிறுநீர்வாக 

(ற்ப ளலடி நீஸ்மிீ6 --சிறுநீர்வாகநுண்குழல்‌ 

பியி --திறுநீர்மானி 

பார௦தராரீர்வி --நீரியசெனிப்பிய 

ர௦ஜூலம --நீர்ப்பாதை வரைபடம்‌ 

பா௦ஜமமு -நீர்ப்பாதைவரைவு 

பர௦ிய்ம்த6 அநீர்ப்பாதைக்கல்நோய்‌, 
அசுமரி 

101௦ல்‌ நீர்ப்பாதையியலார்‌ 

1108௦0 --நீர்ப்பாதையியல்‌ 

பிரர்ர்வோர்க தடிப்புச்சொறி 

4ணடவ/ -.-ஆளுமேனம்‌ 

10 நற்ாறாக --கருவக நார்ப்புற்று 

நரன ௫ராரிம்‌6 --கருவகவூதல்‌ 

10௦/0 .-க௧௬வக நஞ்சிய 

10ர்னைரர்வி --கருவகக்குத 

1௦கரவி - கருவகத்திரிக 


10 ௦விீற் ௦ - கர௬ுவக-அண்டக்குழல்‌ 
வரைவியல்‌ 


௫0 _-௧கர௬வக யோனிய 
த ப்டபட12:] _.கருவக நீர்ப்பையிய 
பர்னார -கருவகம்‌, கருப்பை 
ரர _மூட்ரிக்கிள்‌ 
[6121 --யூவியா 
பிய --யூவியவழல்‌ 
1ஈய்க --உள்‌ நாக்கு 
1 ஈய 0ர்0ராடு உள்‌ நாவெடுப்பு 
(ஈயிர்ரடி --உள்‌ நாவழற்கி 

* 
7200112170 --அம்மைக்குத்தல்‌ 
7200118 -வாக்சின்‌ 
37 200ர்0௨ மாட்டம்மை 
௧௦௦0௦௭ வாக்கின்‌ இகிச்சை 
7 உரர்றல யோனி, உறை 
நஹி 1]9ர0௦௦/௦6 --உறை நீரண்டம்‌ 
உம்ம்‌ --யோனியழற்சி 
"7 உஹர்யர்ளபயட --யோனி இசிவு 
7௧௦௦19(ம௦ --வேகசமுறி 


அவாளை அவளு பட அஅணவகதைக்வையவைைைைைைைைைை 
கலைச்சொல்‌ அகராதி 


178 40௦5 
ட த பப்பு -வேக்சுவெட்டு 
3438௭6 --வேவேசகசு 
பப்ப -வால்வமைப்பு 
* விராட, வால்வு வெட்டு 
*விராபீ0(01ரு 
ந லாந்௦0112 --நீர்க்கொள்வான்‌ 
சின்னம்மை 
*லார்00௦16 --சுருள்சிரைப்பிதுக்கம்‌ 
81005௦ -சுருள்சிரையிய 
௫£வார்‌0086 7 -கருள்சிரை 
*வார்௦ர்0மு -சுருள்சிரைவெட்டு 
%லார்12 வைசூரி, பெரியம்மை 
வார்ட்‌ -குருள்சரை 
20 தாளம்‌, குழல்‌ 
3785௨ நால -.அகல்குழல்கள்‌ 
34 ஷுலு ஷா யம --நா ளக்குழல்‌ 
ஷயா --குழல்மய 
ஷய நிர்‌ --குமற்படுக்கை 
*2௦ய்காக7100 அகுமல்மயமாக்கல்‌ 
*/28ப2148௨166 அ அகல்நாளம்‌ 
7839௦௦100௬. நாளஎடுப்பு 
*7850001டீ1ரர௦0ா -குழல்சுருக்கி 
*7280001ட177070 --குழல்சுருக்கிநரம்பு 
[4673௦ 
7850011810 -குழல்விரிப்பி 


785001124௦ 14௨ --குழல்விரிநரம்பு 

7௦010௦ -நாளவிரிமேவி 
வாயிணைப்பு 

3ஷ00௦4௦2 (னேர --குழலியக்க மையம்‌ 

489011040௧ 147௯ --குழமலியக்க நரம்புகள்‌ 

789001 --குழலி௫வு 

3/2907௨ஐ21 &(1௨௦% --குழல்வேககியத்தாக்கு 

வர்க நரர்ளறா௦ரர5 --இடைப்பேரி 

ஷங்டி கல --பக்கப்பேரி 


*ஷர்யடி ]ரீ௦ர1வ19 --மையப்பேரி 
"4 தர்க்க --வளரிகள்‌ 
ட2ரர்கர்1௦ வளர்நிலை 


ஹ்ராம்‌ --வளர்திலைப்படிவம்‌ 
3௨௦00 -. -கொணரி 

ம இரை 

1 11 --இளமயிர்‌ 

ளக கோக --டுபருஞ்சிரை 

*௮௨௦ யார்‌ வார்‌ --பிணைச்சிரைகள்‌ 
யார்யா -இரைக்குத்து 

01௦2] -அலவிமோக 
*ஸா௦01௦ூ -கலவிமேகவியல்‌ 
௭25௦011௦0௩ .-இரைவெட்டு 
*ன00]9575 _-திரையழல்வழியூட்டு 
௫லதாலா _ தரைவரைபடம்‌ 
3௭05 -- சிரையிய 


7ர௦ம6 மிரர்த 


டப இ 1 11:02 
2 பிய ப] 
௫௮/௦௧ றம 


_-திரையிய வடிதல்‌ 
_- திரையியத்திருப்பம்‌ 
_-திரைக்கால்‌ 


நீஸர005௦ க --வெற்றிடக்கோல்‌ 


நவம்‌ 8] 
ணர்ரர்ட 


பவெளியிழுப்பு 
-வயிற்றுப்புற, கீழ்ப்புற 
--இருகுயக்கீழறை, 

மேனை உள்ளாறை 


நுள்லிவா நிறம்பா--இருதயக்கீழறைக்குத்து 


*ஞர்ர்வம்‌௦ 
(454 ர105ர0ாயரு 
லர ே5றை் 


16 
7 ளாமம்ப்ம்‌6 
ு/ வஙாப்ரீராயாம 


_-வெண்டிரிகள தேக்கி 
வாயமைப்பு 
_வயிற்றியத்தொங்கு 
வித்தல்‌ 
__நுண்கசிரை 
_-புமுகொல்லி 
_-புமுவடிவ 


நுண்்ுை கறறமையட-புமுவடிவிணை யம்‌, 


2210110140 
ளார்‌ 

37 எாம்ம (29௦088 
னாயக 


புமுவடிவுக்குடல்வால்‌ 
--புழுவகற்றி 
-புழூுவனையம்‌ 
--புனிற்றுமெழுகு 


ளாக 1 ா௦ஹம்டேை-பிணச்செனி மரு 


ராமகி 
இணையிமாளாம்ரி16 


ளாய0க 11௮ரர்கார்க 


-..தஇிறார்தட்டைமரு 


_-அங்கால்மரு 


நுளாமவ இல்ன -மெழுகூற்றுமரு 


ளா ப02. யி ஜயார 
ட 101] 

ர 

ர்க 
நீளர்றா வ கார்னாரு 
ஏஸ்‌ ஹேலி 


_சாதாமரு 

__ திருப்பம்‌ 
உச்சி 
_முள்ளியம்‌ 
__முள்ளியத் தமனி 
_முள்ளியப்புழை 


ளர்ஸாக றப்ரமை -புடைமுள்ளியம்‌ 


ந ளர்றாலற்ஷிலா 
நறடியிர்ஷ்ணரு 
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